ыы 
ГОДЪ ИЗД. 
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Выходятъ два раза въ мъсяцъ, ана Ола а принимаетоя въ ре- 
око о Ти 15 чиселъ. дакщи Минскихьъ Епархазь- 
выхъ В%домостей, въ губ. г. 

Годовая цъна 5 руб: съ ОС 


Миыск®. 
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ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ. 


Указы СвятЬйшаго Синода на имя Преосвященнаго 
Михаила Епископа Минскаго и Туровскаго.— 


1 Января № 1. 2 Января 


1) Оть 19 Ноября 1908 года за № 15 по ходатайству 
Министра Финансовъ о томъ, чтобы пеноюнныя и эмери- 
тальныя кассы ‘прюстановились передачею Крестьянскому 
Банку поступающихъ въ ихь распоряжеше свободныхъ 
суммъ: 

По указу Его  ИМПЕРАТОЬСКАГО Величества, СвятЪйпий 
Правительствуюний Синодъ слушали: предложеше Г. Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7 Октября 1908 года за 
№ 24428, слВдующаго содержаня: Министръ Финансовъ, 
въ отмошени оть 5 Севтября сего года за № 34456, с00б- 
щиль, что вслЪдотв!е повышенйя курса 65, именныхь обя- 
зательствь Крестьянскаго Банка, при помъщени ихъ про- 
давцами земли въ частныя руки, за послЪднее время почти 
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совершенно! прекратился спросъ на наличныя суммы, полу- 
Чаемыя Банкомъ за выписываемыя обязательства оть пен- 
онныхь ий эмеритальныхь кассъ различвыхъ вЪдомствъ, 
помвщающихь въ означенныя обязательства свободныя свои 
средства, согласно Высочлйн утвержденнымъь журналамъ 
Совфта Министровъ. 24 Ноября 1906 года и 30 Декабря. 
1907 года, Въ виду сего, представивъ на уважене Совзта 
Министровъ ‘объ отмЪнЪ дЪйетвя вышеуказанныхъ поста- 
новленй, Отатсъ-Секретарь Коковцевъ проситъ едфлать ра- 
споряженя по вЪдомству православнаго исповЪданя о 
томъ; чтобы пенеюнныя и эмеритальныя кассы, впредь до 
разрьшеня ‘сего дула Совфтомъ Министровъ, прюстанови-. 
лись передачею  Крестьянскому Банку поступающихъ въ 
ихь распоряжене свободныхъ` суммъ. Освобождающяся 
вслЪдетве сего средства пенсюнныхъ и эмеритальныхъ 
кассъ; въ исполнеше Высочайше утвержденнаго 5 Августа 
1906 года заключешя СовЪта Министровъ, имЪють быть 
обращены на покупку обращающихся на биржВ 5%/, свидЪ- 
тельетвъ Крестьянекато Банка; что ‘же касается `6°/) ‘имен- 
ныхъ обязательствъ, то пр1обртеше ихъ можеть производить- 
сяне иначе какъ изъ частныхъ’рукъ, по особому въ каждомъ 
отдфльномъ случаЪ соглалиенио съ попучателями сихъ 
бумагъ. ПриклзАли: Выслушавъ настоящее предложеше, 
сСвятъйшй Синодъ опредфляеть: объ изложенномъ въ 
отношени Министра Финанеовъ, отъ 5 Сентября 1908 года 
за. № 34466, дать знать циркулярно Епархальнымь Прео- 
священнымъ, Синодальнымъ Конторамъ, исп. 06. Завфды- 
вающаго придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру 
военнаго и морскаго духовенства, для соотвзтевующихъь съ 
ихъ стороны. распоряжений. 

2) Оть.9 Декабря 1908 года за № 15851 0 перемЪще- 
ши состоящаго въ ‘распоряжеши Преосвящениаго Саратов- 
‚ скаго Теромонаха Илюдора въ Минскую епархю въ раепо- 
ряжеше Преосвященнаго Минекаго: 


И 


`Распоряженя Епарх!альнаго Начальства, 


Перемфны по епархальной службЪ. 
Рукоположень опредвленный на священническое мЪсто 
къ Панюшковичской церкви, Бобр. у., псаломщикъ Вселюб- 
ской церкви, Новогр. у., Сергьй Мочульснй во д!акона 
30 Ноября, а во священника 6 Декабря 1908 года. 
Опредьлены: священникъ Мохренской церкви, Пинск. 
у.. Порфирий Проневичь духовнымъ слЪдовалелемъ 5 
округа того же уЗзда—8 Декабря 1908 года; сверхштатный 
послушникь Минскаго Св.-Духова монастыря Михаилъ Ке-= 
реневский штатнымъ послушникамъ того же монастыря 
—15 того же Декабря; псаломщикъ Велико-Слободской цер- 
кви, Новогр. у, Васил Перховичть па священническое 
мЪето къ Жабчицкой церкви, Пинск. у..—19 того же Де- 
кабря; бывш!И воспитанникъ Д. Семинар Николай Шеле- 
пин па псаломщическое мЪето къ Мало-Жуховичской 
церкги, Новогр. у., и уволенный въ запасъ псаломщичесвй 
сынъ дедоръ Борновсний на псаломщическое мЪсто къ 
Вселюбской церкви, Новогр. у.,- оба 1 Января. 
Перемощенъ, согласно прошев!ю, псаломщикъ Залуж- 
ской церкви, Новогр. у., Петрь Сесимовсний на таковое 
же мЪсто къ Озерской церкви, Минск. у., 1 Января. 
Утверждены въ должиости церковныхьъ старостъ: кре 
стьянинъ Маркь Литай къ Зеньковичской церкви, Игум 
у., на 1-е 3-хь льте—9 декабря 1908 года; крестьянинъ 
'омалъ. Михновецъ къ Морочской церкви, Моз. у., и 
ГЬщанияъ Михаиль Лемешевсн!Й къ Лемешевичской 
‹еркзи, Пинск. у.,—0ба на 1-е 3-хь лЪте и оба 10 того же 
Декабря; мъшанинъ Степанъ Гореглядтъ къ Вылазской 
1еркви, Пинск. у., на 11-е 3-хъ лЪте—11 того же Декабря; 
$рестьяне Конставтинъ С%чко къ Полберегской церкви, 
Новогр. у., на. 1-е 3-хь лЪте и Прокофй Сенчунъ къ Ду- 
корекой Уепенской церкви, Игум. у., на 2-е 3-хъ льме— 
0ба 14 того же Декабря; крестьянинь Петрь Нестенко 
къ Степской церкви, Бобр. у., на 1-е 3-хъ лье—16 того 
` же Декабря; крестьянинъ Антонъ Илимецъ кь Черни- 
ховской церкви, Новогр. у., на ‘2-е 3-хьъ лЬШе—18 того же 
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Декабря м крестьянинъ Венедиктъ Петровичъ-АндЪйко 
къ Пруской церкви, Слуц. у., на 1-е 3-хь лье 21 того 
же Декабря. ИХ 

Уволень Столоначальникь Минской Д. Консистори, 
Коллежеюй Регистраторъ, Николай Ивлевть, согласно 
прошеню, по болЪзни оть занимаемой должности и вовсе 
оть службы въ отставку—31 Декабря 1908 года. 


Избраны въ воставъ церковно-приходскихь попечительствъ: 
1) Зеньковичской церкви, Игум. у..— предсЪдателемъ свя- 
щенникъ Василй Доминиковсн!, а членами 10 прихо- 
жанъ изъ крестьянъ; 2) Вылазской—, Пинск. у.,—предеЪда- 
телемъ священникь Стефань №ашниковть, а членами 13 
прихожанъ изъ разныхъ сословий; 3) Морочекой—, Моз. у., 
предсЪдателемъ священникъ Гоаннъ ДмитревснИй, а чле- 
намл 11 прихожанъ изъ крестьянъ; 4) Дубновичекой—, 
Пинск. у..—предсЪдателемъ священникъ юапнь Сороше 
невичтъь, а членами 6 прихожанъ изъ разныхь сословй 
и 5) Черниховской—, Новогр. у.--предеБдателемъ священ. 
никъь Георги Гомелицинй, а членами 8  прихожанъ 
изъ крестьянъ. 


Объявляется благодарность Его Преосвященства. Прео- 
священнзйшаго Михаила Епископа Минскаго за пожертво- 
ван!е въ пользу церквей: прихожанамь Мхерино—Рубежекой 
церкви Борис. у. смотрителю матеральнаго склада ст. 
Прямино Дмитрю Реманинову (за сооружеше иконы 
въ станщонномъ залЪ), вдовЪ Инженера Анастасии Зв = 
ревой, крестьянину Ивану Беогдашичу и крестьянамь 
дер. Костьйска Моз. у.. 


Некрологъ. Умерли: псаломщикъ МЛоктышевской цер- 
кви, Слуцк. у’ Василий Нунщевичтъ и штатная просфор- 
ня Стволовичской церкви, Новогр. у., деофила Горбаце- 
вич —0оба 9 Декабря 1908 года. 


а 


В ДОМОСТЬ 


о количествЪ денегъ, удержанныхъ изъ жалованья ду- 
ховенства епархми за декабрь мЪсяцъ 1908 года. 


Изъ жалованья духовенства удержано: 1) въ пользу 
Правленя Минской Духовной Семинар за содержаше дЪ- 
тей изъ жалованья священниковъ церквей: Неньковичекой, 
Пинс. у., Васимя Мигая, БЪлоручской, Минс. у., Владим1- 
ра Былинскаго, Осовецкой, Бобр. у., 9еодора Гаховича, За- 
лужской, того же уЪзда, Платона Заусцинскаго по 82 руб. 
64 к. съ каждаго, Чернинской, того же у., Васитя Теодо- 
ровича 10 р., Ново-Дорогской, того же у., Митрофана Соси- 
новскаго 30 р., Борисовскаго собора Павла Данкевича 35 р., 
Бытчанской, Борис. у., 9еодора Адамовича 32 р. 64 к., Ви- 
мейской, того же у., Тоанна Волосевича 13 р., Смилович- 
ской, Игум. у., Гоанна Воронца, Волмянской, того же уЪзда, 
Михаила Ясинскаго, ЛЪшницкой, того же у. Николая За- 
усцинскаго, Очижской, того же у. Александра Квятков 
скаго по 32 р. 64 к. съ гаждаго, Могильнянской, того же 
у. деодора Мочульскаго 13 р. Мало-Малешевской, Моз. у., 
Николая Слупскаго, Волковичской, Новотр. у., Геормя Смир- 
нова, Валевской, Новогр. у., Антон я Серпова по 32 р. 64 к. 
съ каждаго, Мирской, того же у., Тоанна ХлЪбцевича 14 
руб. 50 к., Плотницкой; Пинск. у., Александра Дюкова, Те- 
ребежевской, того же у., Виссарона Рубановича по 32 р. 
64 к. съ каждаго, Витчевской, того же у., Созонта Савича 
15 руб., Парахонской, того же у., Льва Роздяловскаго 4 р., 
Тшковской, Р%ч. у., Тоанна Пигулевекаго 32 р. 64 к., На- 
ровлянской, того же у., Давила Головни 30 р. 3 к., Мака- 
новичской, того же’у., оанна Можаровскаго, Голынской, 
Слуцк. у., Михаила Барановскаго, Романовской, того же у,,. 
Льва Мацкевича, Девисксвичской, того же у., Тоанна Вер- 
никовскаго, Дунайчицкой, того же у., Тоанна Круковскаго 
по 32 р. 64 к. съ каждаго, протерея Слуцкой церкви Ми- 
хаила Вечерко 18 р., Бучатинской, Слуцк. у., Гоанна Руда- 
ковскаго 12 р., Грозовской, того же у., 9еодора Струков- 
скаго 32 р. 64 к. и Грабовской, Моз. у., Евсигшя Крокоса 
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20 р. 80 к. и псаломщиковъ церквей: Слуцкой дакона Се- 
мена Борковскаго 13 р. 47 к. Докшицкой, Борис. у., Васи- 
ля Прорвича, Пережирской, Игум. у., Дмитря Талюша, 
Лясковичской, Бобр. у., Эаддея Герасимовича, Городятич- 
ской, Моз. у. Григомя Жучковскаго, Самохваловичской, 
Минс. у., Антона Горбацевича, Бучинской, Пине. у., Викен- 
пя Проневича, Волмянской, Игум. у., [осифа Лукашевича 
по 9 ф. 79 к. съ каждаго, Яминской, Бобр. у., Михаила Кон- 
стантиновича 9 р., Житинской, Бобр. у., Антона СЪвбо 16 к., 
Поповщинской, того же у., Длюнийя Борковскаго, Казими- 
‚ровской, того же у., Александра Ясинекаго, Ольницкой, то- 
го же у., Платона Русецкаго, Косаричской, того же у., Мар- 
тина Вечорко, Залужской, того же у., Дмитря ПЪшко, Гли- 
винской, Борис. у. Алексвзя Нараногича. Смиловичекой, 
Игум. у., Семена Абрамовича, Островской, того же у., Ми- 
хаила Ясинскаго, Давидъ Городокской, Моз. у., 9омы Кир- 
щевскаго, Ново-Мышекой, Новогр. у., Николая Григоровича 
Стволовичской, того же у., Ильи Гомолицкаго, Невельской, 
Пинс. у., Константина Рубановича, Вичинской, того же у., 
1оанна Горбацевича по 9 р. 79 к. съ каждаго, г. Пинска 
Александра Роздяловскаго 13 р. 47 к., Брагинской, РЬч., у., 
Николая Черняковскаго, Прусской, Слуц. у. Лмврофя Ка- 
ратая, Ланьской, тото же у., Митрофана Горбацевича, `Ма- 
каричской, Моз. у., Владимира Шолковича по 9 Т. 79 к. съ 
каждаго, Минскаго Екатерининскаго- собора Александра Пи- 
гулевскаго и того же созора Александра  Шумаковича по 
18 р. съ каждаго; 2) въ пользу Правленя Минскаго мужеко- 
го духовнаго училища за содержан!е дфтей съ псаломщи- 
ковъ церквей: Игуменскаго собора дакона Михаила Глин- 
скаго 24 р. 50 к., Велятичекой, Борис. у., Ильи Пушкина, 
Березинской; того же уЪззда, Платона Русецкато, Даревекой, 
Новогр. у., Стефана Очаповскаго а Березинской, Игум. у., 
Филиппа Турцевича по 9 р.. 79 к. съ каждаго; 3) въ поль- 
зу Правленмя Минскаго женскаго училища духовнаго вЪ- 
домства съ священника Мирской церкви, Новогр. у., Тоанна 
ХлЪбцевича 10 р. 88 к.; 4) вь пользу Правлевя Паричека- 
го женскаго духовнаго училища съ священника БЪфлевич- 
ской церкви, Слуц. у. Владимтфа Мацкевича 24 ‘р. 48 к:; 
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5) въ доходъ казны ‘за опредфлеше въ ‘должность и увели- 
чеше содержаня съ священниковъ церквей: Ляховичской, 
Пинс. у., Стефана Ненадкевича у2 р. 55 к., Пнювской, Пинс..у, 
Эеодора Воронца 10 р. 88 к, Симоничской, Моз. у., Харитона 
БЪфляя 23р. 81 к., Долматовщинской, Новогрудск. у., Елисея 
Герасимовича `23 р. 14 к., Ястребльской, того же у., Кон- 
стантина Радзивиновича 10 р. 88 к.: настоятеля Игумен- 
скаго собора прототерея Константина Загоровскаго 7 р. 67 к., 
Тумиловичской, Борис. у., Александра Красногородскаго, Пе- 
сочанской, Игум. у., Владим1ра Пастернацкаго и Блужской, 
того же у., Владих ра Ельцова по 10 р. 838 коп. съ каждаго 
и псаломщиковъ церквей: Гатовской, Минск. у., Ивана Лу- 
бровскаго и Косинской, Борис. у., Аеоиногена Шиманов- 
скаго по 3 р. 26 к, съ каждаго; НВольнянской, Новгр. у., 
Антона Наливайко 3 р.27 к., Лъшницкой, Игум. у., Гумана, 
Лобана, Дмитровичской, Борис. у., Захар я Стасевича, и Нач- 
ской, того же у., Михаила Острейко по 3 р..26 К. съ каж- 
даго, Новогрудскаго собора Михаила Обермана 3 р. 68 к,, 
Морозовичекой, того же у., Николая Максимовича, 8 Т. 26 к.. 
Даревской, того же у., Николая Бирюковяча 8 р. 27 к,, 
Ястребльской, того же у., Антона Хруцкаго 3 р. 26 к., По- 
боловской, Бобр. у, АлексЪя Константиновича 8 р. о К 
Пмосовичской, того же, у., Григомя Ефимчика 3 р. 26 к., 
Николаевской г.  РАЧИЦЫ Гаврила СЪвбо 4 р. 47 к., Гор- 
вольской, того же у., Эеодора Абрамовича 3 р. 27 к., Деми- 
довичской, того же у., Александра Грушевскаго, МухоЪ- 
довской, того же у., Степана Мацкевича, Малышевичекой, 
Слуц. у., Константина Лечицкаго и Старчицкой, того же у., 
Эеодора Рубановича по 3 р. 26 к. сь кажлаго, Дубойской, 
Пинск. у., Михаила Годлевекаго 3 р. 64 к., Ольманской, 
того же у. 9омы Гурскаго и Островской, отб же у., Ивана 
Рьшетко по 3 р. 26 к. съ каждаго; 6) оставлено въ 'Казна- 
чействЪ впредь до особаго распоряжешя Консистоми жа- 
лованье священниковъ церквей: Изяславской, Минск. у., 
Ильи Флерэва, Раковской, того же у., Константина Около- 
вича, Марьино-Горской, Игум. у., Павла Гаховича; Остро- 
жанской, Моз. у. Николая Степанова, ет А Пинск. 
у., Петра Г аховича, Казимировской, РЪч. у., Михаила Дроз- 
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довскаго, Семежовской, Слуцк. у., Семена Малевича, Тод- 
чицкой, того жеу. Александра Прушиискаго и Скешов- 
ской, того же у.. Николая Наркевича по 32 р. 64 к. съ 
каждаго, Рьчицкой соборной Евстафля Лотоцкаго 40 р. 
83 к. и Радиловичской, Моз. у., Александра Давидовича 16 р. 
32 к. и 7) зачислено на пополнене долговъ 19 исполни- 
тельнымъ листамъ и.по распоряженю Епархальнаго На- 
чальства. въ депозиты Духовной Консистори. Окружнаго 
Суда, УЪздныхъ членовъ онаго, УЪздныхъ Създовъ, Го- 
родскихъ Судей и Земскихь Начальчиковъ съ священни- 
ковъ церквей: Косаричской, Бобр. у. Александра Любича, 
Бълевичской, Слуцк. у., Владим!ра Мацкевича, Тальской, 
Бобр. у, Николая Делекторскаго, Дудичской, Игум. у., 
Иларюна Пестернацкаго. Демидовичскаго, РЪч. у., Такова 
Лисицкаго, Рубежевичской, Минск. у.. Константина Чирко 
и Боровской, Пинск. у, Владимра Ржечицкаго по 8 р. 
16 к. съ каждаго, Ремезовской, Моз. у., Ииполита Террав- 
скаго 32 р. 64 к. и Телеханской, Пинск. у., Тумана Год- 
Левскаго 10 р. и псаломщиковъ церквей: СвЪдьской, Р%ч. 
у.. Владимфа Костко 2 р. 4 к., Холмечской, того же у., 
Петра Шумаковича, Бостынской, Пияск. у., Флора Террав- 
скаго, Верхменской, Игум. у., 9еодора Тарановича, Завшиц- 
кой, Слуцк. у., Семена Неслуховскаго, Пинской Лещинской, 
Владимтфа Бруякина, Несвижекой, Слуцк. у., Алексвя Бу- 
ракова и Раковской, Минск. у., МатвЪя Мальцева по 2 р. 
50 к. съ каждаго, Лунинской, Пинск. у., дакона Василя 
Козюлича 5 р. 21 к., Мозырскаго собора Тимофея Мацке- 
вича и Пинскаго собора Александра Шелепина по 3 р. 
35 к. съ каждаго, Минскаго Екатерининскаго собора Кон- 
стантиа Горбацевича 3 р. 25 к., Копыльской, Слуцк. у. 
Тосифа Масловскаго 9 р. 79 к. и Телеханской, Пинск. у., 
Николая НасЪдкина 5 руб. 


Вакантныя мЪфста при церквахъ: 
А) Священническия: 


1) Заспенской, Р%ч. у., 2) Вересницкой, Моз. у. 
и 3) Рудницкой, Минск. у. 


Б) Псаломщическия: 
1) Залужской, Новогр. у.:и 2) Локтышевской, 
Слуцк. у. р: 


ОБЪЯВЛЕНТЕ. 

Въ Минской Д. Консистор!и вакантна должность Столо- 
начальника, состоящая въ 1Х классЪ, которой присвоено 
содержане ть казны 600 руб. и изъ неокладныхъь суммъ 
Консисторш 100 руб. въ годъ. Выдача послзднихь стоить 
вЪ зависимости отъ. продуктивности трудовъ и наличности 
средствъ. Лица, желаюция занять означенную должность, 
изъ получившихъ законченное среднее образоваше или 
прюбрЪвшихъ долголЪтнею службою въ правительственныхъ 
или общественныхъ учрежденяхъь служебный опытъ, дол- 
жны подать о томъ прошеше, съ приложешемъ установлен- 
ныхъ закономъ документовъ, на имя Минской Д. Конси- 
стори чрезъ ея Секретаря. ВР 


Отъ Правленя Минской Духовной Семинарии. 


Правлен!е Минской Духовной Семинари, въ виду про- 
печатаннаго въ № 44 „Церковзыхь ВЪдомостей“ за 1908 
годъ опредЪлешя Святфиш. Синода оть 18 Октября 1908 г. 
коимъ подтверждается Правлешямъ семинармй къ неуклон- 
ному исполнено требоване`5 155 Устава дух. семинар 
относительно своевременнаго поступлевмя платы за содер- 
жане своекоштныхъ воспитанниковЪ въ семинарскомъ 
общежити, подъ личною отвЪственностью членовъ семи- 
нарскаго Правленя, проситъ родителей воспитачниковъ 
Семинар!и озаботится внесенемъ положенной платы за со- 
держане ихъ въ семинарскомъ' корпус безотлагательно въ 
течен!е перваго мЪсяца каждой трети учебнаго года, при 
чемъ предупреждаетьъ, что въ силу означеннаго выше опре- 
дълен!я СвятЪйш. Синода, воспитенвики, за которыхъ пе 
будеть внесено положенной платы въ означенный срокъ, 
будуть немедленно уволняемы изъ семинарскаго общежития. 


ПОДЕРАНТЕ 


Указы Св. Синода.——Перемвны по Епарх. службЪ.—ВъЪдомость 
объ удержашяхъ.—Вакантныя мЪета при церквахъ. —Объявлешя. 
—————————к—к——А—А—А—А—А—щЩ—_ 


'Редакторъ: Д. В. Скрынченко. 
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Открыта подписка на 1909 годъ. 
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ: ТАЗЕТУ. 


РОСС” 


ВЫХОДЯЩУЮ СЪ ПРИЛОЖЕНГЕМЪ 


ПОЛНАГО СТЕНОГРАФИЧЕСКАГО 


отчета о засфданяхъ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ и отчета 
о засфданяхъ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА  систематиче- 
скаго къ нему УКАЗАТЕЛЯ (всего около 1500 страницъ). 


Задачи газеты. „Росся“ остаются тЪ же, каюмя поставле- 
ны были при ея основани. Среди русской партиной печати 
„Россёя“ поставила своей задачей выяснять взгляды и намЪ- 
реня Правительства по вопросамъ текущей Государственной 
жизни страны. Но, полагая. главную задачу въ выяснении вопро- 
совъ внутренней политики, „Россёя“ ле закрываеть глазъ на 
духовное, ираветвенное умственное ‘и хозяйственное положеше 
народа и старается дать всЪмъ явлешямъ ‘его жизни безпартй- 
ное. и безпристрастноё освфщене и отыскать законный путь 
удовлетвореня его законныхъ нуждъ и стремленй. 

Ставя на первое мЪсто благо Империя Росселя ‘строить 
это благо ча положительномъ законЪ, опредзляющемъ ‘и охра-. 
няющемъ. црава всъхъ гражданъ великаго Государства. Она в}- 
ритъ въ духовныя силы народа-строителя Импери, вЪрить въ 
его Государственный смыслъ и Государетвенное чувство. 

Для правильнаго уяснемя международнаго положемя Им- 
пери, эРоссйя“ образовала обширный иностранный отдЪль и 
имЪеть своихъ корреспондентовъ во веЪхъ главнЪйцрихъ цен- 
трахъ м!ровой жизни. 

По богатству и ‚качеству даваемаго матерала „Росся“ 
есть самая дешевая изъ русокихъ газетъь. Ея подписная плата, 
съ приложешемъ: полнаго. СТЕНОГРАФИЧЕСКАГО ОТЧЕТА о 
засъдашяхь ГОСУДАРСТВЕННОЙ: ДУМЫ, съ доставкой и пере- 
сылкой—4 рубля въ тодъ, 2 руб. на полгода, 1 руб. на три мЪ- 
сяца и 83 коп. на одинъ мъеяцъ. 


Адресъ главной конторы С.-Петербургъ, Невсюй пр.,. № 112. 


Редакторъ-издатель А. А. Животовсний. 


Минекя Кпархальныя В®домоети. 
1 Января №1. 1909 м 


ЧАСТЬ 'НЕОФФИЩЕАЛЬНАЯ. 


Съ новымъ годом! 


На Новый Годъ принято выражать разныя благ1я поже- 
ланиы. "Сльдуя этому традищюонному обычаю, позволимъ себЪ 
и мы высказать нЪсколько пожелантй нашимъ читателямъ. 

Минская епармя занимаеть особое положеше: она нахо- 
дится Въ боевой позищи, созданной наступающимьъ католи- 
цизмомъ и отавуками давно уже разложившейся Польши. 
Такое положене само по себЪ ко многому обязываетъ; оно 
обязываеть и ‘русское православное населеше стоять На 
стражЪ православно- русскихъ интересовъ, и русское прави- 
тельство поддерживать и защищать тВхъ, которые ‘безко- 
рыстНо и самоотверженно стоятъ на посту русск ой государ- 
ственности. Русское правительство должно помнить, что 

здЪеь немыслимо допускать даже въ мальйшей степени то, 
что напоминало бы собою несчастные 60-е годы. Админи- 
страторъ, который ‘сталъ бы брататься здЪсь съ поляками, 
поддерживать „Освяты“ и ‚Соколы“, смотрЪть сквозь пальцы 
на тайныя польсюя школы, допускать постройку костеловъ 
особенно въ мВотностяхь сь большимъ перевфсомъ право- 
славнаго населен!я надъ католичёскимь ит. п, долженъ 
быть немедленно удаляемъ отсюда. Проще говоря: мы выра- 
жаемъ страстное пожелаше, чтобы въ нашемъ краЪ были 
администраторы въ духь знаменитаго М.Н. Муравьева, а не 
Протасова, Мусина-Пушкина и т. п. 

< Что ‘жо касается всего православпаго населения, ‘то за- 
щитная ДЪятельность его будетъ тогда только ‘плодотворна, 
‘если для этого населевшя будетъ дана прочная организащя. 
Защищаться ВЪ одиночку ‚ противъ католицизма и полони- 
зма немыслимо; это значить—быть рано или поздно раз- 
битыми. 
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Значитъ, весь этоть вопросъ сводится къ тому, какъ 
намъ сорганизоваться. 

о Ва послзде годы народилось много организаци даже 
одного направлешя. Напр. Союзъ Русскаго Народа, Союзъ 
Михаила Архангела, 'Братетво. св. Креста; Русское Окраинное 
Общество и т. п. Эта множественность. почти одинаковыхъ 
организаци едва ли принесетъ пользу русскому дзлу. Ско- 
рЪе даже, думаемъ мы, она. принесеть вредъ. Русское обще- 
ство лишь расколется на мелме кусочки и тЬмъ ослабить 
себя и потеряетъ импонирующую силу и предъ властями. Къ 
чему напр. здЪсь „Палата“ Архангела Михаила при суще- 
ствовати Союза Русскаго Народа? Непрлятно дЪйствуетъ, 
когда въ „Минскомъ СловЪ“ одинъ протоерейо. В. Успен- 
сЕй зоветь въ Союзъ, а другой—о. К. Поповъ въ „Палату“. 

Намъ думается, русскому обществу и всему вообще 
православному населен!ю Минской епархши надо остановить- 
ся лишь на двухъ организащяхъ—Братствв св. Креста и- 
„Русскомъ ОКраинномъ Обществ®“. 

Братство здвсь—истор1ей освященная организащя. Мин- 
ское Братство св. Креста зарекомендовало себя многими по- 
лезными начинатями и дЪлами. Уже одно это даеть ему 
хорошую устойчивость. Но чтобы окончательно упрочить его 
и сообщить ему авторитетную для всей епархи силу, нужно, 
чтобы Мин. Николаевское Братство вошло въ тесное общёне 
съ Братствомъ св. Креста. Иначе говоря: пусть то и другое 
Братства образуютъ изъ себя, чрезъ выборныхь представи- 
телей, объединенный центръ, который естественно ста- 
неть общеепарх1альнымъ. Такой центръ, какъ возглавлен- 
ный Преосвященнфйшимь Владыкой, будетъь имЪть для 
всЪхь авторитетную силу. Такой центръ можеть взять на 
себя и издаше противокатолическихъ листковъ и брошюръ. 

„Русское Окраинное Общество“, извЪстное раньше подъ 
назвашемъ „Рус. Окраин. Союза“, тоже сослужило Русскому 
дЪлу большую услугу. Объединяя въ себЪ свЪзтское интел- 
лигентное общество, „Рус. Окр. О—ство“, вмЪстЪ съ обще- 
епархальнымъ центромъ, окажетъ `несомннную пользу въ 
борьб№ съ полонизмомъ и особенно въ дЪлЪ выборовъ въ 
Госуд. Думу. 
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Такъ или иначе, но объединенный центръ намъ безу- 
словно необходимъ. Это признано и на братскомъ съЪздЪ. 
Пожелаемъ же, чтобы вь Новомъ году такой центръ 


былъ, наконецт, сорганизовань. 
: д. Скрынченко. 


0. |оаннь Кронштадтский. 
(Некрологъ.) 


Въ 7 часовъ 40 минуть утра, 20 декабря, въ Кроншгад- 
тЪ скончался послЪ продолжительной и тяжкой болЪзни, на 
80 году жизни, настоятель Андреевскаго собора, митрофор- 
ный протуерей и членъ Св. Синода’ НИ Ильичъ Серг!- 
евъ, Кронштадтеюми. 

Страданя его были тяжелыя и мучительныя. НЪсколь- 
ко лЬтъ тянулась. болЪзнь мочевого пузыря, принимавшая 
все больше равмЪры. Въ прошломъ году о.Тоаннъ соборовалея 
и, какъ говорять, составилъ духовное: завЪщане. До 10 де- 
кабря о. Тоэннъ кое-какъ перемогался,я затЬмъ окончатель- 
но. слегъь въ постель, чтобы больше. не‘ вставать. 

Въ 3 часа ночи на 20-е число, по желан!ю почившаго, 
была отслужена ранняя литурмя въ Андреевскомъ соборЪ. 
ПослЪ нея ключарь о. А. Поповъ (самъ страдаюций воспа- 
лен!емъ легкихъ) ‘въ послзде!‘ разъ прюобщилъь о. Тоанна 
Св. Тайнъ. Когда наступило утро—его не стало. Безмятежно 
отошелъ онъ въ лучпий мъ. 

Ко дню кончины о. Тоанна. собрались. немногочислен- 
ные' родственники. Къ изголовью усопиаго поднесли на сту- 
ль жену его, 83-лВтнюю старушку, Елизавету Константино- 
вну Сермеву. Уже много лЪть она лишена, ногъ, послЪ тя- 
желой операщи. 

Торжественно-печально вгу въ 9 часовъ утра ко- 
локолъ Андреевскаго собора, и ‘къ ‘дому о. Тоанпа потяну- 
лись ‘безконечныя вереницы кронштадтцевъ,. пожелавшихъ 


проститься со „своимъ батюшкой“. 
Духовная "дъятельность о. Тоанна ра бы уже 


давно завоевала ему обилия симпатии распространила из-' 
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вЪетность объ немъ, его доброть и духовной помощи отъ 
его молитвъ въ разнообразныхь слояхъ: оть царекихъ па- 
латъ до убогихъ угловъ бЪдноты. Его пронидательность и 
психологическая особенность укрвзпить вру и окрылить на- 
дежду въ моменты недомоганй ставили на ноги и исцЪля- 
ли часто такихъ больныхъ, съ которыми не могли сладить 
врачи. Случаи исцфлешя сдфлались общеизвЪстными, и имя 
покойнаго, какь чудеснаго духовнаго ‚врача, собирало въ 
Кроиштадтъ тысячи богомольцевъ, вЪрующихъ, страждущихъ 
или имфющихъ близкихъ больныхъ, со всЪхъ концовъ Рос- 
си. Молитва о. 1оанна многимъ помогала и многихъ облег- 
чала. Вфра, что о. Тоаннъ можетъ вымолить у Бога проще- 
не гръховъ, являлась для простонародья путеводной зв3з- 
дой въ Крониттадть. Особенно переполнялся Андреевой со- 
боръ въ Великомъ посту. Покойный велъ сперва обычную 
исповфдь. Когда. же количество исповзлдниковъ стало: по чис- 
ленности непосильнымъ, онъ ввелъ’ общую иеповЪль, и 
храмъ въ моменты ея предетавлалъ гигантскую картину 
кающихся. Помимо своей дфятельноети, сосредоточенной 
главнымъ.  образомъ въ КронштадтЪ и ШетербургЪ, о. 1оаннъ 
приглашался въ.Моекву и провинщальные города. И веюду, 
гдЪ ни появлялся опъ, вЪоть о немъ являлась радостной и 
собирала толпы вЪрующихъ, жаждавшихь получить оть о. 
Тоанна благословеше. Въ Петербург часто приходилось да- 
же охранять о. Шоанна отъ толпы полицейскими м$рами. Въ 
1894 году 0. №юаннъ, когда наступили поелздше дни жизни 
Императора Александра Ш, быль приглашенъ въ Ливадю 
для облегчешя. Церственнаго Страдальца. ЗатВмъ въ 1896 
году онъ участвоваль въ совершеи литург!и въ москов- 
скомъУ’спенскомъ соборЪ во время священнаго коронованя 
и номазаншя Ихь Императорскихь Величествъ, Сотни тысячъ 
его печатныхь портретовъ распространились ‚по всей Росси 
и заняли стЪны переднихъ угловъ, ‹ часто подъ образами, 
множества городскихъ жилищь и крестьянекихъ хатъ, Какъ 
челов къ, покойный отличался замъчательной сердечностью; 
‘доброжелательностью и доступностью. Особенно поразитель- 
ны были его глаза съ взглядомъ, проникающимъ вглубь со- 
бесздвика и свидьтельствовавшимъ о чарующей внутренней 
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силЪ, довЪрчивости и неизмЪримой добротЪ. 0. Тоаннъ о се- 
6Ъ мало заботилея; все, что получаль, онъ раздаваль не- 
имущимъ или жертвовалъ на добрыя дЪла. Черезъь его ру- 
ки прошли сотни тысячъ рублей. 

Покойный родился въ 1829 г. въ еелЪ СурЪ, Пинежска- 
го уЪфзда; Архангельской 1уберши. Отець его, дьячекъ мЪ- 
стной церкви, умеръ, оставивъ вдову съ малыми  дЪтьми. 
Она ‘опредЪлила своего сына въ архангельское духовное 
училище, 0. Тоаннт ©ъ успЪхомъ прошелъ училищный и 
семипарск! курсъ и въ числЪ лучинихъ былъ назначенъ 
вь `С.-Петербургскую духовную’ академю. Академический 
курсъ онъ окончилъ со звашемь кандидата богословя. Въ 
это время изъ кронтитадтскаго Андреевскаго собора уволь- 
нялся ключарь протоерей Несвицк!й. Онъ искалъ для своей 
дочери жениха, чтобы избрать его, какъ было принято въ 
духовномъ вЪдомствЪ, ‚своимъ замЪстителемъ по священ- 
ству въсоборЪ. Выборъ палъ на. И. Сертева. Онъ женился 
принялъ священетво и въ 1855 г. сдЪлалея овященникомъ 
Андреевскаго. собора. Въ 1857 г. 0. Лоанаъ принялъ на ‚се- 
бя обязанности законоучителя въ ‘мЪетномъ уздномъ учи- 
лищЪ съ ланкастерскимъ классомъ, въ 1862 г. перешелъ 
законоучителемъ въ только-что открывшуюся въ Кронштадт 
гимназно. На молодого священника часто возлагались ду- 
ховныя .собесЪдованя съ прихожанами. Иепи тавъ въ дЪт- 
с7вЪ и юности горе и бЪдноеть, покойный при ознакомлении 
съ приходомъ обратилъ особевное внимаве на бЪдноту Крон- 
штадта: мЪстныхь такъ называемыхь „посадскихъ“. ‘Эта 
б\днота имла лЪтомъ работу въ комерческихъ гаваняхъ, 
съ закрытемъ же надвигац!и голодала и побиралась. 0. 
Тоаннъ раздаваль вс свои деньги, возвралцаясь домой безъ 
копЪйки, но бВднота не сокралыалась. ‘Сознавая  тщетноеть 
своихъ старан!й, онъ вадумалъь устроить домъ трудолюб1я: 
Въ 1874 г. онъ основалъ совм стно со старостой В. Д. Ни-. 
китинымь приходское Андреевское: понечительство. Осенью 
пожаръ истребилъ ночти четверть Крониттадта. Образовалея 
комитетъ: для сбора пожертвован!й погорЪльцамъ. Этотько- 
митетъ далъ средства новому попечительству на постройку 
деревянпаго дома, въ которомъ попечительство, руководи- 
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мое о. 1оаномъ, пр№ютило болЪе 100 семей. -Домъ этотъ за- 
тЬмъ сгорЪлъ и см8нился большимъ каменнымъ здашемъ 
нынфшняго дома трудолюб1я. Почечительство потратило. за 
время своего существован!я` сотни тесячъ рублей на возве- 
ден!е построекъ и сотни тысячъ на содержане своихъ уч- 
реждевй. Крупн®йшая доля этихъ суммъ собрана’ благода- 
ря энерги покойнаго. Подъ кровлей дома трудолюбя имЪ- 
ются нынЪ церковь, народная школа’ на 200 дзтей, проть 
для старухъ и малолЪтнихъ, ночлежный прютъ, мастеревя: 
пенькощипная, сапожная, дамскихъ нарядовъ и друг. Въ 
1874 г. 0. Тоаннъ возведенъ въ санъ протуерея, въ 1876 г. 
сдЪлался ключаремъ Андреевскаго собора, въ 1884 г. на- 
значенъ настоятелемъ, въ 1895 Г. награжденъ палицею, въ 
1899 г. митрою. Популярности ‘о. Тоанна много способетво- 
вали также его литературныя работы и проповзди. Имъ 
изданы три тома бесЪдъ, словъ, рЪчей, тринадцать книжекъ 
провов8дей за каждый годъ, начиная съ 1896г. и по 
1908 г., и книга „Моя жизнь во ХристЪ“`ве трехъ томахъ, 
переведенная на англ Исвй языкъ. Домъ трудолюб]я въ 
КронштадтЪ послужилъ образцомъ для учрежден1я такихь 
же домовъ въ столицахъ и Во многихь провинщальныхь 
городахъ. Когда было образовано подъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы Александры @9еодоровны по- 
печительство о домахътрудолюб!я и работныхъ  домахъ; по- 
койный былъ избранъ почетнымъ членомъ попечительства. 
Въ течене своей многодЪтней Д%ятельности’ онъ’прини- 
малъ живое участе во множествВ благотворительныхъ уч- 
режден!и, дВлалъ пожертвован1я, благословлялъ бламя на- 
чинан!я. Словомъ, сердечно и матерально отзывался на 
каждый призывъ къ доброму дзлу. Множество благотвори- 
тельныхь учрежденй избрали его’ своимъ почетнымъ чле- 
номъ и отмЬтили его свЪзтлую дзятельность поднесешемъ 
наперсеныхъ крестовь крупной цЪнности. То же д$Злали: 
группы лицъ и Царственныя Особы. Болгарсюй князь по- 
дарилъ ему крестъ съ бриллантами на золотой цзпи (Нов. 
Время). ия Н. Б. 


и 
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Воспоминан!я о жизни и мученической кончинф въ 

1863 году священника Богушевичской, Нрестовоздви- 

женской церкви, Минской губерни Данила Стефановича 

Конопасевича, записанныя сыномъ его, АлексЪемъ Коно- 

пасевичемъ, 15-го Ноября 1908 года со словъ очевидицы 
его смерти, жены его, Елены Ивановны. 


Есть въ Минекой губернии, Игуменскяго уЪзда, мЪ- 
стечко по пазванмо—„Богушеви чи“, въ разстояи 23-ми 
версть оть уБзднаго города Игумена и ‘85-ти версть отъ 
упраздпеппой теперь крЪпости—Бобруйска. Это мЪстечко, 
расположе ное довольно живописно на берегу рЪки Усы, 
впадающей въ р. Березину, принадлежало до 68-го года 
польскому магнату Свенторжецкому, Болеславу Мечисла- 
вовизу, теперь же оно принадлежитъ землевладЪльцу, Сер- 
гью Тортевичу Филиппову, сыну покойнаго Государствен- 
наго Контролера. 

Огь прежзияго велич1я владЪльца Свенторжецкаго въ 
м. Богушевичахъ осталось только то мЪето, гдЪ\ была рас- 
положена когда то богатая усадьба владЪтельнаго пана, а 
именно: при самой рЬкЪ УсЪ, въ разстояни оть  мЪетечка 
Богушевичъ приблизигельно около 1/. версты, на самой кручЪ 
высокой горы, которая по словамъ стариковъ крестьянъ, 
была насыпана и облицована дерномъ при помощи фукъ 
еще крЪпостныхъ крестьянъ, расположена была богатая 
усадьба пановъ Свенторжецкихъ. Усадьба эта, состояла. изъ 
барскаго большого дома, винокуреннаго зазода, отдВльной 
кухни, прачешной, конюшень и другихъ построекъ. ВсЪ’ 
они были или каменныя, или деревянныя, на каменных 
фундаментахъ; о величин бывшихь построекъ и теперь 
еще можно судить по уцВлЬвшимъ до сихъ поръ много- 
численнымъ каменнымъ фуидаментамъ. Напротивъ усадьбы, 
черезъ дорогу, расположенъ былъ небольшой по величинВ» 
каменный, въ строго-готическомъ стилЪ, католическ и костелъ, 
передвланный послЪ усмирен!я польскаго мятежа въ. пра- 
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вославный храмъ въ честь Пророка. Давила, который и те- 
перь существуетъ. Храмъ этоть стоить въ громадномъ 
фруктовомъ саду бывшей усадьбы Свенторжецкихъ, кото- 
рый отдЪлялъ собою эту усадьбу отъ мЪстечка Богушевичъ. 
По окончания Ффруктоваго сада, начинается земля право- 
славнаго церковнаго причта, сначала псаломикика, а потомъ 
священника. Противъ дома священника, который и нынъ 
стоить на томъ же мЪетЪ, стоялъ православный храмъ въ 
честь Воздвиженья Креста Господня; далфе за храмомъ по 
той же сторонЪ улицы, въ разстояни приблизительно ша- 
говъ 100 находилось Волостное Правлеше (теперь на томъ 
мЪстЪ народное училище); далЪе за послзднимъ шагахъ 
вЪ 200, стояла огромная корчма, въ которой шинкаремъ 
быль еврей, Лейба Кацъ, (теперь на томъ мЪстЪ казенная 
винная лавка), и далЪе, за этими постройками, вплотную 
прилыкали крестья нсыя постройки села Богушевичъ. 
Польскому магнату, Болеславу Свенторжецкому, при- 
надлежали кромЪ села Богушевичъ и мпошя дру\я деревни, 
а именно: им н!е Трясковщина, около гор. Минска, въ ко- 
торомъ жилъ отецъ Свенторже цкаго, панъ Мечиславъ; Га- 
нута большая въ 5-ти верстахъь отъ Богушевичь;—село 
Ляды въ 20-ти верстахъ отъ него и село Горки—такъ-же 
въ 20-ти верстахъ оть Богушевичъ. Однимъ словомъ Свен- 
торжецый Болеславъ представлялъ изъ себя весьма круп- 
наго и богатаго землевладфльна; онъ пользовался велЪд- 
ств!е этого большимъ вмяшемъ на окрестныхь помЪфщи- 
ковъ, такъ-же поляковъ, и т. к. по богатству и по вели- 
чинЪ земельныхъ владЪн! никто его не превосходилъ, то 
естественно, что во всей округЪ, веретъ на пятьдесять ра- 
дусомъ вокругъ Богушевичъ, всЪ помфщики, даже и круп- 
ные, находились въ нЪкоторомъ нравственномъ подчинени 
у Болеслава Свенторжецкаго и во всякомъ болЪе или ме- 
нЪе важномъ вопросв съ нимъ считались, а въ дЪлВ осво- 
бодительнаго движен1я поляковъ въ 1868 году даже из- 
брали его „довудцемъ“ (предводителемъ). Около Богуше- 
вичъ были еще и друге крупные въ то время помЪфщики, 
напр.: паиь Лукэшевичъ въ с. Бродцв, панъ Лукашевичъ 
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въ им. Негоничанъ, панъ Есьманъ въ им. КобылякЪ, панъ Но- 
вице въ им. ОстровЪ, панъ Роговски въ им. ОсмоловкЪ, панъ 
РоговскШ въ им. ГородищЪ, панъ Коркозовичъ въ им, Ло- 
гахъ, панъ Ваньковичъ въ им. Забашевичахъ, панъ Оссов- 
сюй въ им. РуднЪ, панъ Борсукъ въ им. ОльховкЪ, панъ 
Блраповсюй, управитель им. Березины Гр. Потоцкаго,—-три’ 
брата Окуличи въ им. Мал. Гапута, но всЪ онЪ преклоня- 
лись предъ могуществомъ Болеслава: Свенторжецкаго и вы- 
брали его руководителемъ польскаго возсташя въ данной 
округв. Такому серьезному выбору указавныхъ окружныхъ 
помъщиковъ способствовали кромв земельнаго ‘ богатства 
Свенторжецкаго Болеслава его молодость, энермя, привле- 
кательцость и университетское его образоваше. 

Начало движешя поляковъ замЪтно было еще за долго 
до 63-го годн. Такъ, въ 60-мъ уже году, по словамъ моей’ 
матери, мЪстные польсюе шляхта безъ стЪенеши распЪвали 
толпой свои револющюонно-освободительные пЪени въ родв 
„Боже цусь польска....“ „Вще польска не сгинэла, пуки 
мы жмемы“, „Сь дымэмъ пожаровъ...“ и т.д., а въ каменный 
Богушевичею! костелъ, `(нын%` церковь Пророка `Данила), 
какъ ходили слухи, свозилось для хранешя оружие. ° 

Нужно замЪфтить, что населеше. деревень и м%стечекъ 
тогдалиняго времени состояло во-первыхъ изъ польской ад- 
министращи владфтельнаго польскаго магната, во-вторыхъ 
изъ польской шляхты, (т. е.` мелкихь помЪщиковъ), кре- 
стьянъ-ун!товъ, и только ограниченнаго числа ‘православ- 
ныхъ крестьянъ, которые тогда еще не’ усизли“ вполнЪ 
отряхнуть забитость- свою и приниженность отъ только-что 
рухнувшаго въ 1861 году крЪпостного’ ига. Крестьяне были 
забиты, были въ полномъ еще фактическомт. подчинеши и 
даже говорили большею частью на польскомъ, ‘ господство- 
вавшемъ тогда еще, языкЪ; были послушнымъ и слВпымъ 
орудемъ въ рукахъ пановъ, и если` протестовали. противъ 
мятежа поляковъ, то выражали это только пассивно, —убЪ- 
гая лишь въ л%са изъ тЪхь селъ, куда по свздЪШямМь 
должны были прибыть поляки-мятежники. Они ихъ боялись 
какъ огня, и всегда спасались бЪгствомъ. Достаточно было 
крикнуть одно слово „повстанецъ“, чтобы привести ‘въ нео- 
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писуемый страхъ каждаго крестьянина и заставить бЪжать 
его въ лЪсъ. Оно и попятно, если вспомвить тотъ ужасный 
нравственный физическй гнетъ, подъ’ которымьъ находи- 
лись до 61-го года крфпостные крестьяне у помфщиковъ 
изверговъ. Къ такимъ же извергамъ относились и родители 
Болеслава Свенторжецкаго:—они ужасно истязали до 61-го 
года крзпостныхь своихъ крестьянъ. Со времени же ВЫ- 
СОЧАЙШАГО МАНИФЕСТА оть 19-го февраля 1861 года, 
когда право надь жизнью и смертью крестьянина оть по- 
м-щиковъ было отнято, отець и мать Болеслава Свентор- 
жецкаго почему-то, (мать незнаетъ причины),были лишены 
права проживать въ им. Богушевичахъ и выфхали на жи- 
тельство въ другое свое имфе Трясковшину, вблизи го- 
рода Минска, посяЪ чего сталъ владзть Богушевичамя сынъ 
ихъ, Болеславъ, со своей женой, пани Лаурой. + 

И такъ во всякомъ селеши С. 3. Края были три эле- 
мента:—поляки землевладЪльцы, вмВсть съ польской шлях- 
той, бывице всегда за одно въ вопросахъ освобождешя 
„ойчизны“; затВмъ жиды, которые всегда боле были на 
сторонЪ поляковъ, ‘и наконецъ православное населеше, со- 
стоявшее изъ мЪетнаго духовлаго причта и колеблящихся, 
трусливыхъ крестьянъ. 

Воть обстановка, при которой приходилось жить въ то 
время православному сельскому священнику Минекой губ. 

Если, конечно, священникъ былъ человЪкъ изъ шал- 
кихь прес»дующ матерьяльные выгоды больше, чЪмъ 
добросовЪстное и по долгу присяги исполнене своего свя- 
того дла, тогда отъ уживался съ такой атмосферой и НИ- 
чего, кромЪ выгодъ, не извлекалъ; если-же онъ былъ свя- 
щенникомъ не за страхъ, а за совЪсь и долгъ, то, конечно, 
принималъ мученический вЪнецъ. Къ послЪднимъ священ- 
никамъ относится о. Давйилъ Стефановичъь Понопасевичъ, 
бывшИ во время польскаго мятежа въ 1868 году право- 
славнымъ священникомъ въ м. Богушевичахъ, о которомъ 
я и хочу сказать вЪсколько словъ 

0. Давилъ посвященъ былъ во священники въ 1855г. 
Хотя онъ быль священникомъ молодымъ, но прихожане 
его любили какъ добрего, доступнаго и некорыстолюбиваго 
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пастыря. При’ тогдалинемт, жалованьВ священника:—140 р. 
въ годъ, онъ все-же исполнялъ всЪ требы даромъ, за что 
особенно пользовался любовью крестьянъ. КромЪ того, о. . 
Дашилъ пользовался авторитетомъ у своихъ прихожанъ 
еще какъ и проповфдникъ. Въ своихъ проповздяхъ онъ 
уговаривалъ крестьянъь повиноваться только начальству, 
оть Царя поставленному;—работать и не слушать тЪхъ 
навЪтовъ о возстаи, которые распускались среди Право- 
славнаго народа польскими приспфшниками. Такимъ обра- 
зомъ о. Дашижъ шелъ явно въ разрЪзъ съ намърешями и 
желашями поляковъ. 

Между тБмъь у послВднихъ зародилась серьезная мысль 
освободить С. 3. Край оть русскаго ига и эта мысль по 
ихъ мнЪфн! была вполнЪ осуществима, особенно если при- 
нять во внимане, что наиболЪе интеллигентная масса на- 
селеншя края того времени—были поляки и ихъ единомы- 
шленники:—ушаты и евреи. Остальная часть населен1я, т.е. 
‘крестьяне православные, даже не принималась во внимаше, 
такъ какъ это элементъ былъ вполнЪ подавленный недав- 
нимъ панскимъ игомъ, слылъ подъ назвашемъ: „быдло“ 
(значить скотина) и стало быть, по мнЪн!юо освободителей- 
поляковъ, должент быль оказаться элементемъ вполнЪ 
безучастнымъ къ наступавшему тогда движен!ю и, что 0со- 
бенно’ пля нихъ важно, — безвреднымъ, въ чемъ они и 
не ошиблись. , 

Каково же было ихъ изумлеше, когда до слуха ихъ 
стало доходить, что въ какомъ то селЪ Богушевичахъ про- 
явился священникъ, который не внемлеть ихъ пропагандъ 
и начинаетъ. будить въ православномъ народЪ его чувство 
любви къ Православной вЪрЪ и Русскому Царю, учить 
долгу и обязанности каждато гражданина оставаться в%р- 
нымъ своему Государю и родинЪ и грудью стоять за все 
Православное и для насъ Святое. Изумлене поляковъ еще 
боле увеличивалось, когда и результаты нравственнаго 
воздЪйствя о. Давила на крестьянъ стали проявляться въ 
лицЪ нЬкоторыхъ изъ нихъ. Я до сихъ поръ помню н%ко- 
торыхъ крестьянъ, стариковъ, челов къ двухъ-трехъ, уже 
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умершихъ, ‘которые были слишкомъ стойки въ своихъ чер- 
носотенныхъ воззрЪшяхъ на мятежь 68-го года. 

Очевидно, что такое воздфйстве 0. Давила на паству 
далеко не по сердцу приходилось полякамъ-освободителямъ. 
Они сознавали, что какъ самъ 0. Дашилъ, такь и его по- 
слушные прихожане всегда могли оказать явное противо- 
дфистве планамь ихъ. 

КромЪ нравственнаго вмян]я на своихъ прихожанъ, о. 
Давилъ пользовался такъ же нзкоторымъ авторитетомъ и 
среди своихъ сослуживцевъ, сосфднихъ священвиковъ. Въ 
60-хъ годахъ, какъ и теперь, во время страшнаго засилья’ 
въ Росси всякихь инородцевъ, особенное противодЪйстве | 
этому засилью оказывали и оказываютъ теперь тЪ духов- 
ныя лица, которыя не заражены освободительнымл: недугомъ 
и которыя ясно ощущаютъ, въ чемъ таится корень зла. 
Какъ и теперь, точно также и въ 60-хъ годахъ, при па- 
чалЪ польскаго засилья на всЪхъ ступеняхъ власти, духо- 
венству С. 3. Края было вмВняемо въ обязанность поучать 
народъ съ амвона Церкви любви и вЪрности къ Царю и 
отечеству. Для русскаго душой священника это было од- 
нимъ наслаждешемъ и темы для поученй въ этомь на- 
правлен!и сами собой‘возникали въ умЪ такого священника, 
особенно если онъ еще обладалъ нЪкоторою наблюдатель- 
ностью надъ современными событями, нфкоторымъ чутьемъ 
и способностью критически относиться къ происходящему 
вокругъ. Для священниковь же постарше, воспитанныхъ 
въ духЪ ушатовъ, сочувствовавшихъ можеть быть, болЪе 
полякамъ, чФмъ православнымъ, задача говорить проповЪди 
на темы, несродныя съ духомъ и повяйями тогдашняго ду- 
ховенства, была не особенно симпатична и для многихъ от- 
цовъ почти не выполнима. Говорить же надо во чтобы то 
ни стале, такъ какъ отъ этого зависла служебная репута- 
щя священника. Вотъ тутъь то и потекли за помощью и 
вдохновешемъ къ о. Давилу и старые и молодые священ- 
ники, почувствовавиие свою духовную немощь, а онъ по 
по добротВ своей не отказывалъ имъ въ помощи. По сло- 
вамъ моей матери, отець писалъ многимь сосздямъ-евя- 
щенникамъ проповфди на разныя темь— мало того, по 
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просьбЪ тЪхъ же сосфднихъ священниковъ, малоопытныхь 
еще тогда въ канцелярекой работЪ, составлялъ имъ часто 
метрическя книги, годовыя вфдомости, и отчеты по при- 
ходу. ДЪлалось это по дружбЪ, безъ всякаго возмезщя, и 
съ полной охотой. За это, конечно, отца моего любили:— 
знали, что онъ всегда готовъ помочь и д®ломъ. и совЪтомъ, 
а потому безъ всякаго стБенешя обращались кь нему въ 
затруднительныхъ случаяхъ. 

Полякамъ ясно ощутимо было то нравственное вмяше, 
которое оказывалъ о. Дашилъ на свою паству и своихъ со- 
служивцевъ и это, конечно, не давало имъ покоя. И воть, 
приблизительно за годъ до звЪрскаго убШства отца начи- 
нается систематическое преслЪдоване его поляками. 

Весною 1862 года, когда отцу, какъ хозяину своихъ 
причтовыхъ владзнш, пришлось, согласно плану владЪй, 
отнести нЪсколько въ сторону пограничный заборъ, владЪ- 
лець имънши Богушевичи, Болеславь Свенторжецкй, по- 
требовалъ перенесен1я забора на прежнее мЪсто. Отецъ, ос- 
новываясь на документЪ, не послушалъ. Тогда ночью, по 
распоряжению Свенторжецкаго, заборъ былъ сломанъ. На 
утро отецъ снова поставидъ заборъ согласно плану, а ночью 
онъ вновь былъ сломанъ и такъ нЪеколько разт, пока, на- 
конецъ, Свенторжецкому не надофло и пока овъ не рзитилъ 
пожаловаться на упорство отца аржерею. Но архжерей, 
сверхъ всякого ожидая, разобравъ дЪло согласно наря- 
женному слЪдетв!ю на мЪстЪ, не только не наказалъ отца, 
а ещо на докладЪ сдфлалъ резолюцию, въ которой выска- 
залъ свою радость по поводу вполнЪ законныхъ дФйствий 
0. Данила. 

ПослЪ сего Свенторжецый наружно успокоился и про- 
должалъ все же оставаться въ хорошихъ отношешяхъь съ 
отцомъ и даже нерЪдко захаживалъ къ отцу въ домъ для 
бесЪдъ по разнымъ вопросамъ. Но во всякомъ случаЪ дфло 
съ заборомъ показало Свенторжецкому, что отецъ не такъ 
то легко уступить въ принцишальномъ вопросЪ. Весною же 
1862 года, въ Воскресный день, спустя не болЪе часу, или 
двухъ часовъ, послЪ окончашя литурги, загор$лея изъ 
внутри храмъ оть неизвЪетной причины и сгорЪлъь до ос- 
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новашя и при томъ такъ, что отцу не удалось спасти ни- 
чего изъ церковной утвари и‘хранившихся тамъ ‘денегъ. 
Когда отецъ прибфжавъ первый къ церкви, отперъ ее съ 
цфлью что нибудь спасти, огонь тотчасъ же хлывулъ ‘изъ 
двери и обнялъ сразу церковь такъ что входъ въ нее былъ 
немыслимъ. 

ПослЪ пожара тотчасъ же пр хала пани Свенторжецкая 
приказала рыть пепелъь на томъ мЪетЪ, гдЪ. по указавтю отца 
должны были храниться серебрянныя монеты и, нашедши 
большой слитокъ серебра, взяла его себЪ и возвратила тот- 
часъ же отцу погибшую по указано его сумму. Можетъ. 
быть пожаръ этотъ и случайность, но я думаю, что нЪтъ, 
Каждый вЪдь разъ, при выходЪ изъ церкви, отецъ со ста- 
ростой внимательно осматривали церковь и тушили всЪ 
огни, такъ что въ этомъ отношеши сомнфи!й быть не можетъ 

А воть то оботоятельство, что отецъ былъ вреденъ 
освободительному движеню, могъ’ всегда съ амвона  гово- 
рить съ крестьянами вт» духЪ противодфйстя  готовяще- 
муся мятежу, могъ это сдЪлать безбоязненно и тёмъ са- 
мымъ пробудить духъ православнаго крестьянства на за- 
щиту правъ Царя, вотъ, я думаю; причина пожара. Поля- 
камъ, разъ они убфдились въ упоретвЪ моего отца, нужно было 
во что бы то ни стало лишить его каеедры, а крестьянъ 
лишить возможности хотя бы двараза въ недЪлю:—въ Суб- 
боту и Воскресенье собираться въ храмъ, т. е. лишить ихъ 
совершенно всякаго единеня со своимъ пастыремъ и его 
руководительства. Нужно замФтить, что въ деревянныхъ 
церквахъ Минской губерши въ притвор, справа’ и, сл%ва, 
устраиваются неболепия ризницы и чуланы, куда склалы- 
ваются, между прочимъ, и жертвуемые крестьянами на цер- 
ковь полотно и ленъ;—льну при этомъ бываютъ цЪлыя 
кучи. Стоило какому либо злоумышленнику, при выходЪ 
изъ церкви, бросить въ такой чуланъ со’ льномъ кусочекъ 
зажженнаго трута:—воть и готовъ. пожаръ и при томъ не 
вдругъ, а пока уголекъ не разожжеть массы горючато ма- 
терьяла. Злоумышленникъ же могъ быть. даже и не подо- 
сланъ для этой цъли, такъ какъ въ то время’ за отсут- 
стыемъ польскаго ксендза въ м. Богушевичахъ, окрестные 
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поляки и сами часто посЪщали напть  храмъ и молились 
тамъ по’ своимъ мопитвенникамъ. Какъ бы’ тамъ не было, 
а фактъ тотъ, что отецъ мой лишенъ былъ каеедры и такъ 
какъ выстроить церковъ можно было не ранфе, какъ черезъ 
года два, то очевидно, что на все это время единеше при- 
хожанъ со священникомъ терялось. 

Между ТЬМЪ ожидалось въ скоромъ времени водво- 
реше въ м. Богушевичи польскаго ксендза и вотъ тогта 
то православные‘ крестьяне; отчасти по причин неимЪня 
своего храма, а отчасти привлекаемье органной костельной 
`музыкой, потекли бы въ костелъ. А это, только вЪдь, инужно 
правов8рному' католику аб таютет Ле! эомат. Во имя 
той же самой славы всегда найдется такой ревнитель-като- 
ликъ, который и церковь подожжетъ. 

ВскорЪ послЪ пожара церкви, собрались всЪ окрестные 
помъщики къ Болеславу Свенторжецкому на какое то со- 
‚ въщане, послЪ чего самъ Свенторжецк! на другой день 
увезъ свою жену, пани’ Лауру, за гранипу, а самъ поелЪ 
того гдз то скрывалея цлый годв до Аорзля мЪеяца 
1868-го года. 

Все: это ‘время управлял ъ имънемъ Богушевичи и жилъ 
вВЪ барскомъ дом» имя нфкто панъ Малиновскй, который 
точно такъ же, какъ и самъ Свенторжецк, очень хорошо 
отнссилея къ моему отпу и матери моей. 

Весь. 1862-й годъ и начало 1863 года до 23-го мая по- 
ляки бурлили и усиленно вывозили свои семьи изъ имЪнШ, 
молодые же и старые мужчины уходили „до лясу“, гдЪ, 
очевидно, съорганизовывались въ шайки и вырабатывали 
плачъ дЪйстви. Болеславъ Свенторжецк!, какъ „Довудца“., 
долженъ былъ безотлучно находится при своихъ лЪеныхъ 
войскахъ. Надо. при этомъ по справедливости замЪтить, что 
развЗдочная часть у мятежвиковъ была поставлена вели-. 
колЪпно.—Главными развЪдчиками ихь, какъ оказалось 
потомъ, были:—Игуменсмй Исправникъ, нЪкто Сущинскй, 
и Приоставъ Становой въ м. БерезинЪ, нЪкто Круковскйй, въ 
послЪдетвш посаженный: въ острогь. Эти’ господа, имЪя по- 
стоянно самыя`точныя свъдфня о мВетЪ нахожденя птаекъ 
мятежниковъ, направляли отряды русскихъ войскъ, послан- 
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ныя для преслЪдоваюя шаекъ, въ совершенно  противопо- 
ложныя стороны, чЪмъ и объясняется то обстоятельство, 
что руссюе отряды приходили на помощь всегда поздно, 
т. е. когда звЪротво свершилось и мятежники скрылнось. 
Какъ это похоже и на теперешнее почти всегдашнее пра- 
вило: „преступники скрылись“. Отецъ мой, лишившись 
храма, не покидалъ однако общен1я своего съ крестьянами; 
ходилъ по домамъ ихъ, совершалъ требы, и вмЪстВ съ 
тЬмъ, зорко слЪдя за развивавшимся ростомъ мятежа, угова- 
ривалъ крестьянъ беречь деревню, ходить ночью дозоромъ, 
по улицамъ съ палками и косами и быть, на вся случай, гото- 
выми къ защитЪ Время проходило очень тревожно; повстанцы 
спасались отъ преслЪдовавшихъ ихъ русскихъ войскъ и груп- 
пировались съ цЪлью дать сражеше. Одно сражене, дЪйстви- 
тельно, и было дано ими русскому войску коло дер. Юрьевичъ 
Игуменскаго уЪзда, въ 10-ти верстахъ оть Богушевичъ, но 
сражеше это было слишкомъ неудачно для мятежниковъ, 
‚такъ какъ мног!е изъ нихъ легли здЪфсь костьми. Было же 
это во время Вел. Поста 1863-го года. 

Отцу въ это время управляющш имЪшШемъ Богуше- 
вичи, Малиновскш, совЪтовалъ уъхать изъ Богушевичъ, 
ради безопасности. 

До апрЪля мЪеяца 1863-го года мятежники все 
витали въ отдаленныхъ мЪстахь отъ Богушевичь, и 
о ихь дЪйстяхъ лишь молва доходила. Въ АпрЪлЪ же, 
(числа разскалица, мать, не помнитъ), мятежники съЪха- 
_ лись въ бывшее Богушевичекое Волостное Правлеше; гдЪ. 
кстати сказаль, волостнымъ писаремъ былъ полякъ и оче- 
видно пишонъ мятежниковъ. Пр1Ъхалъь вмЪстЪ съ мятежни- 
ками и Болеславъ Свенторжецкй. Отецъ въ то время былъ 
гдЪ то по хозяйству, мать. же со мной, 2.хь лЪтнимъ  ре- 
бенкомъ на рукахъ, и родной своей сестрой видЪла. въ окно, 
какъ проЪхала цЗлая вереница длинныхъ телЪгъ (каръ) съ 
вооруженными поляками. Думая въ страхЪ, что это пр- 
хали уже покончить съ моимъ отцомъ, мать со мною нару- 
кахъ, (а въ то время она была въ послднемъ перодЪ бе- 
ременности моею сестрой, Людмилой, ролившейся 6-го Тюня 
1863-го года; отца же поляки повЪсили 23-го Мая того же 
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года), побЪжала къ дому псаломщика, тамъ въ. безпамятствЪ 
разбила окно, такъ какъ двери дома его были заперты, об- 
рЪзала себЪ руку и, недостучавшись никого въ домЪ, окро- 
вавленная направилась въ Волостное Правлеше. Войдя туда, 
она помнитъ хорошо, увидфла большое собраше поляковъ 
и среди нихъ сидящихъ за столомъ двухъ знакомыхъ по- 
ляковъ, а именно Болеслава Свенторжецкаго и пана Кор- 
козовича изъ Логовъ, которые, очевидно, занимали м\Ъста 
начальниковъ. 

Мать тотчасъ же спросили, почему она окровавлена, и 
узназъ, что это не по ихъ вин, успокоились. ЗатЪмъ спро- 
сили о причин ея прихода. Тогда мать начала просить, 
чтобы не трогали ея мужа, 0. Данила. 

Въ отвЪть ей на это сказали, что мужа не тронутъ, 
если онъ ве будеть имъ мЬшаль вь ихъ дВлЪ. Съ тьмъ 
мать и ушла. Вернувшись же домой, она узнала отъ оста- 
вавшейся дома сестры; что приходили два мятежника и 
произвелн самый строг! обыскль всегодома и сараевъ, розыски- 
вая очевидно для чего то моего отца. Въ тотъ же день, въ ско- 
ромъ времени всЪ поляки уЗхали изъ Богушевичъ. Отецъ же, 
возвратившись домой, и узнавъ о случившемся, тотчасъ же 
отправился въ Волостное Правлене, гдЪ налиелъ слЪъдующее: 
портретъь Государя Императора АЛЕКСАНДРА П-го разор- 
ваннымъ на полу, & на столь—массу прокламащ! къ кре- 
стьянамъ, трактующихъ о неповиновени властямъ; о недо- 
ставлен!и, когда это будеть нужно, лошадей для русскихъ 
войскъ и объ оказани всякой, возможной, помощи мятеж- 
никамъ и т. п. Отецъ, долго не думая, собралъ всЪ эти 
прокламации, порвалъ и бросилъ ихъ въ топивтиуюся печку, 
какъ бы въ отмщеше за разорванный портретъ Госуларя. 
СвидЪтелемъ всЪхъ этихъ дЪйствШ отца быль помянутый 
волостной писарь—полякъ Рогальск!й. 

Въ тоть же вечеръ. отецъ на одной лошадкЪ отпра- 
вился въ г. Игуменъ и по злой ирон!и судьбы сообщилъ 
объ описанныхъ дЗйствяхъ поляковъ-мятежниковъ кому же? 
Исправнику Сущинскому—тоже измЪннику, а далфе по- 
Ъхаль въ г. Минскъ и 0бо всемъ доложилъ Преосвящен- 
ному Михаилу. 
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Когда отецъ возвратился въ Богутшевичи, то управ- 
ляющ, Малиновски, почти неотступно совфтоваиъ ему 
‚УБхать въ. крзпозэть Бобруйскъ, такъ какъ де съ от- 
цомъ, по его словамъ, намЪрены что то сдфлать за его про- 
‚ тиводъйстве. Слыша, тае совЪты: отъ самаго поляка, мать 

конечно употребляла всЪ усищя къ тому, чтобы уговорить 
отца уФхаль изъ Богушевичъ, но онъ, очевидно сознавая, 
какъ постыдно смалодушествовать человФку, давшему 
присягу исполнять свой долгь до  посл№дняго’ изды- 
хашя, не щадя живота, не. поддавался искушен!ю. ° Бывало 
иногда, для успокоешя матери моей, которая даже боялась 
ночевать дома въ послЪднее время и уходила на ночь, 
ВМЪстЬ со мной, ребенкомъ, въ какую нибудь крестьян- 
скую избу, объщаетъ ей' также уйти ночевать къ кому либо 
изъ крестьянъ, а между тёмъ, какъ только мать уходила, 
возвращался домой и. преспокойно засыпалъ, въ какомъ со- 
стоящи мать моя и’ находила его утромъ, по возвращени 
домой. Вообще ‘страха: см рти у отца не было. КромЪ того 
‚ событя вокругъ происходянйя, очевидно; подготовляли его 
постепенно ко всякому концу. Онъ былъ, очевидно, почти 
увЪренъ, что его не пощадять и потому незадолго передъ 
смертью, однажды, отправившись къ сосзднему священ- 
нику, исповЪдался у него и причастился Св. Тамнъ, послЪ 
чего вернулся домой довольный со словами:—„воть я те. 
‘перь уже совсЪмъ готовъ:-—причасотился“. Дня за три. до 
смерти, т. е. до 28-го Мая, управляющй Малиновсмй и 
моя мать, наконецъ, убфдили отца уЪфхать въ Бобруйскъ на 
нъкоторос время. Всей семьей отправились мы въ Бобруйскъ, 
но не доЪхавъ до него 20. верстъ, отецъь ни за что‘не захо- 
тълъ Фхать дальше и вернулся‘ домой въ Богушевичи: Еще 
одно! ‘обстоятельство: не доЪъзжая. 10-ти версть. до Богуше- 
вичъ, мы встрВтили священника, который уЪзжалъ изъ 
Якшицъ, также съ цзлью скрыться въ Бобруйскъ и угова- 
ривалъ отца всЪми силами не Ъхать. въ Богушевичи, но 
отецъь. и слушать не’ хотВль и 22-го Мая, часовъ въ 6 ве- 
чера возвратился обратно домой. 23-го же Мая былъ день 
- смерти. 23-го Мая 1863-го года былъ чудный, ясный. день. 
Въ 6 часовъ по полудни, только что отецъ съ моей 
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матергю сЪли за чай, какъ въ окно выходящее на улицу, 
увидфли вереницу профхавшихъ большихъ, помфщичьлхь 
телЪгъ, (каръ), съ вооруженными на нихъ оборванцами-мя- 
тежниками. Это совсЪмъ не тЪ ужъ были изящные, съ иго- 
лочки одфтые франты поляки, ‘въ расшитыхъь польскими 
павями и паннами, за долго до мятежа. буркахъ и вяза- 
ныхъ ими -конфедераткахъ. Это быль уже обтрепанный 

сбродъ босяковъ съ изможденными, звЗрекими пицами, спо- 
° собный навсякое гнусвоезлодЪйство. Мятежники, какъ убЗ- 
дились отецъ и мать, проЪхали прямо въ корчму Лейбы 
Каца. Не прошло затьмъ пяти минуттЪ, какъ отецъ и мать 
сидя все же за чайнымъ столомъ, замтили у окна прежде 
одну голову мятежника, потомъ другую, третью и т. д. Вы- 
глячувЪ въ окно, маль замЪтила, что домъ нашъ окруженъ 
мятежниками и они требують выхода отца. Отецъ; когда 
услышалъ это требоваше, ‘тотчась же вышелъ вмЪстЪь еъ 
матерью моей на черное крыльцо, гдЪ увидёлъ передъ до- 
момъ толпу поляковъ мятежниковъ. которые спросили его, 
гдъ паходится „ксендаъ“, разумЗя подъ этимъ словомъ „евя- 
щениникъ“. Дъло въ томъ, что хотя отецъ носилъ длинные 
волосы, какъ священникъ, но былъ одЪтъ въ то время, какъ 
и всегда дома,—вЪ ‘старое. свое, еще семинарское, пальто, 
короткое, и потому, должно быть, не имБлъ обычнаго вида 
священника въ рясЪ или подрясникВ. На вопрееъ, гдЪ 
„ксендзъ“, отецъ тотчасъ же отвЪтилъ:—я самъ и есть сзя- 
щенникъ; что Вамъ нужно отъ меня? Мятежники тотчасъ 
его схватили, ‘а мать съ ребенкомъ нафукахъ, (мною), втол- 
кнули въ кухню и дверь заперли извнЪ. Мать ‘разсказы- 
ваетъ тенерь, что она металась какъ помзшанная по дому 
и въ конц концовъ упала въ обморокъ. Помнитъ только, 
что отецъ, когда его схватили поляки, не издалъ ни звука; 
слышала также, какъ поляки крикнули:— „веревокь“, а за- 
тЬмъ больше ничего не знаетъ, что произошло. ДЪло въ 
томъ, что ‘ворота, на которыхъ изверги повЪеили моего отца, 
находились за той стЪной кухни, въ которой оконъ въ сто- 
рону воротъ не было, почему мать и не могла видфть са- 
маго процесса повъшен1я отца. Да это, я думаю, и лучше 
было для ‘пея. находившейся въ послЪдней степени бере- 
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менности моей сестрой. Когда маль очнулась отъ обморока, 
то увидЪла, что и сына ея въ рукахъ ея не стало, (меня 
унесла крестьянка, прислужившая мамЪ, въ свой домъ въ 
тоть именно моментъ, когда мать лишилась чувствъ, и воз- 
вратила меня матери лишь на второй день.) Выйдя на дворъ 
въ отворенную уже дверь кухни, мать увид\ла своего мужа, 
0. Данила, висящимъ на своихъ собственныхъ воротахъ, на, 
веревкЪ, а у ногъ его плачущаго и обнимающаго ноги отца 
старика, называемаго нами: „дздомъ Иваномъ“, бывшаго у 
насъ паробкомъ и пригнавшаго домой скотину вскорЪ послЪ 
смерти моего отца. Это былъ единственный слуга напть 
вЪърный, который какъ родной членъ семьи, никогда не по- 
кидалъ насъ. Остальная же прислуга въ. послфднее тревож- 
ное время почти не жила въ домЪ отца, боясь мятежниковъ. 
При первомъ слов „повстанець“, или „мятежникъ“, вся 
прислуга вмЪстЬ съ крестьянами села скрывалась куда 
только могла, оставляя все отцовское добро на полный про- 
изволъ судьбы. ДЪдъ же Иванъ-служилъ ещеу моего дЪфда, 
перешелъ потомъ по наслЪдству, такъ сказать, къ моему 
отцу и получалъ за свою вЪрную и многотрудную службу 
всего 5 рублей въ годъ. Это быль идеальный человЪкъ. 
Онъ берегъ хозяйское добро какъ свое собственное; надзи- 
ралъ за правственностью. и работою прислугъ; самъ же рабо- 
талъ днемъ нагумнЪ, пасъ тамъ телятъ и кололъ дрова; вече- 
ромъ плелъ лапти для себя и прислугъ, вилъ веревки нужныя 
всегда въ хозяйств, шилъ короба изъ толстой липовой 
коры для домашняго употребленшя, щепалъ лучину и пону- 
калъ прислугу къ раннему вставано. Вообще это былъ 30- 
лотой старикъ въ хозяйствЪ. По смерти отца, онъ.перешелъ 
опять какъ бы по наслЪдетву служить къ моему дядЪ, свящ 
того же Богушевичскаго прихода, о. Тоанну Рункевичу, 
служилъ опять до смерти о. [оанна и все время за свою 
неусыпную работу и заботу отказывался на отрЪзъ полу- 
чать больше 5-ти рублей, не смотря даже на предложеше 
дяди прибавить ему жалованье. Не смотря однако на столь 
скудное жалованье, окъ; какъ некуряний и непьюций чело- 
вЪкъ, за всю, свою долголвтнюю службу въ нашей семьЪ 
< скопилъ порядочный по тогдашнему времени капиталъ. 
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Этотъ то вЪрный старикъ первый и оплакалъ смерть моего 
незабвеннаго отца. Онъ первый, стоя у ногъ отца, излилъ 
свою ненависть къ полякамъ въ громкихъ ругательствах’'ь 
по адресу ихъ. Но что могли значить вс его ругательства 
передъ грубой силой изверговъ? Когда дздъ Иванъ попы- 
тался снять отца съ петли; тотчасъ же. прискакали нахо- 
дившеся въ корчмЪ, Лейбы Каца поляки-мятежники, чтобы 
воспретить сняте и оставить трупь висВть подольше въ 
назидан!е всЪмъ русскимъ, неповинующимся требовашямъ 
повстанцевъ. Только по отъфздЪ мятежниковъ изъ Богу- 
шевичъ, трупъ. отца былъ снять съ вороть, оймыть и’ по- 
ложевъ въ домЪ какъ подобаеть умершему. Три дня трупъ 
отца, лежаль въ нашемъ домЪ и ни одинъ изъ сосЪднихъ 
священниковъ не` пр7’Ьхалъ, чтобы отслужить хотя бы одпу 
панихиду по убитомъ отцЪ;—псаломщикъ отца, по фамили 
Богдановскй, и тотъь не осмфливался придти почитать чаем 
надъ трупомъ отца. 

Три дня только.мать моя, Елена Ивановна да, ея род- 
ная сестра, Александра Ивановна, находились при трупЪ 
отца въ ожидаши, не пр деть ли хотя одинъ добрый’ свя- 
щенникъ похоронить мученика. - ВсЪ боялись оказать ему 
даже послЪдшй  христманскИ долгъ. Только на трей день, 
вечеромъ прибылъ въ нашь домъ священникъ о. Порфирий 
Ральцевичъ, изъ села Микуличъ, переодфтый  крестьяни- 
помъ, зъ подстриженными волосами на головЪ, вмЪетЪЬ со 
своимъ псаломщикомъ и похоронили моего отца на церков- 
номъ погостЪ при фундамёнтЪ храма, сгорзвшаго еще при 
жизни отца въ 1862 году, для ‘постройки ик отцомъ 
уже было приготовлено дерево! 

Воть какъ была ‘уничтожена сначала Православная 
церкове въ селЪ Богушевичахъ, а потомъ загубленъ былъ 
и самъ священникъ о. Давилъ Конопасевичъ, ревностный 
учитель народа‘ и радЪтель этой церкви. 

Въ день похоронъ отца, т. е. 25-го Мая 1862-го года, 
вечеромъ, пришли въ имзше Богушевичи пЪхотинцы и ка- 
заки подъ командой нЪкоего полковника Титова, который 
и мятежниковъ на мЪстЪ преступленя не пастигъь и мало 
вообще сдЪлалъ добра для обездоленной моей матери. Пер- 
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вое, что онъ сдЪлалъ-—это вызвалъ ‘къ с66Ъ ‚на допроеъ не- 
счастную мою мать не сейчасъ же по ‘прибытии ‘своемъ ‘въ 
Богушевичи, какъ бы это 'слЪдовало, алишь спустя 11 дней 
отдыха, бражничанья и укрываня лучшихъ вещей въ хоро- 
махъ магната Свенторжецкаго. Спустя только 11 дней, т.е. 
5-го Тюня, Г. Титовъ вспомниль о томъ, это произошло въ 
Богушевичахъ и съ какою, собственно, цвлью‘онъ‘туда при- 
былъ, только спустя 114 дней ‘онъ вопомнилъ, что ‘осталась 
сще вт. живыхъ несчостная ‘вдова убитаго священника Ко- 
попасевича, съ малол5тнимъ ея сыномъ. 5-го Люня Г. Ти- 
товъ требуеть мою мать къ себЪ на допросъ изъ села Бо- 
жина (въ 7-ми верстахъ отъ м`фстечка Богушевичъ), куда 
послЪ похоропъ моего отца была ‘увезена моя мать добрыми 
сосфдями, Шафоловизчами. Потребовалъ къ себЪ Г. Титовъ, 
и моя мать прибыла, еле живая, еле влача ноги въ ‘силу 
ожидавшихся со дня на день родовъ моей ‘сестры. Весь же 
допросъ состоялъ лишь въ томъ, желаеть ли мать полу- 
чить все движимое имущество Свенторжецкаго натурой; или 
желаетъ полутить деньги, которые мопутъ быть выручены 
отъ продажи всего конфискованнаго имущества Свентор- 
жецкихъ. Мать, находясь въ стратномъ гор и чувствуя 
себя въ болЪзненномъ состояни оть приближен1я родовъ, 
конечно отвЪтила, что ей ничего ненужно, лишь бы‹оставили 
только ее въ покоЪ. 

Только окончился допросъ, какъ. мамЪ сдЪлалось дурно 
и на другой депь, т. е. 6-го же Поня, утромъ она ‘разрЪши- 
лась отъ бремепи моей сестрой Людмилой. 6-го же Тюня Г. 
Титовъ отдалъ приказъ, чтобы мать вмЪстЪ съ новорожден- 
ной была отправлена подъ конвоемъ въ гор. Игумень и все 
движимое имущество пана. Свенторжецкаго ‘чтобы было на- 
гружено на подводы и также отправлено въ Игуменъ для 
аукцюнной продажи. Мать, роженица, еле живая была 
положена вмЪетЬ съ двумя ребятами въ ея ‚собетвенную по- 
возку и на собственныхъ ея лошадяхъ, отправилась въ путь 

ПослЪ того какь кортежъ, охранявций маму и 'обозъ 
съ конфискованнымъ имуществомъ отъЪхаль оть имфвя 
Богушевичъ на’разстоян?и !/, версты, вепыхнуло ‘пламя по 
жара, учиненнаго казаками въ ими Свенторжецкаго, ко- 
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торымь веЪ постройки имфыя были сравнены съ землей. 
Изъ всЪхъ построекь не тронуть быль лишь каменный ко- 
стелъ въ саду который ныяЪ именуется храмомъ въ честь 
Пророка Давила. 

Такъ уничтожено было гнЪздо коновода мятежниковьъ, 
Болеслава Свенторжецкаго. Мать по прЁздЪ въ г. Игуменъ, 
поселилась сначала у близкихъ своихъ родстенвиковъ, а 
именно въ семьЪ протоерея Доминиковскаго (нынЪ уже 
мертваго). Отъ продажи всего движимаго имущества бога: 
таго магната, Болеслава Свенторжецкаго, была выручена 
сумма: 3987 рублей, которая подополнеши ея моею же ма- 
терью до 4000 рублей, была обралцена въ процентныя бума- 
ги и храпилась -по постановлено Епархальлаго Началь- 
ства въ Милской Духовной Консисторш на предметъ воспи- 
таня оставшихся отъ ю. Дашила сиротъ-дЪтей:—АлексЪя и 
Людмилы, съ предоставлешемъ матери ихъ, ЕленЪ Ивано- 
вЪ. права, пользовашя до того времени ежегодными про- 
центами съ этихъ +4000 рублей. КромЪ того матери .нашей 
было: назваяено въ пенспо 140 рублей въ годъ и еще по- 
жертвовано было изъ личныхъ средствъ Государыни Импе- 
ратрицы, МАРИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, ежегодная пенся въ 
60 рублей. Такимъ обраяомъ всЪ жизненныя средства вдо- 
вы; Елены. Ивановы Конопасевичъ, съ ея двумя малолЪт- 
ними дзтьми:—АлексЪемъ 2-хъ лфть и Людмиллой ново- 
рожденной, состояли изъ 200 рублей пени въ годъ и 200 
рублей процентовъ съ капитала. Пока дЪти были малы и 
не требовали особыхъ расходовъ, жить было можно, но воть 
приблизилось время ученья. Меня, выдержавшаго усизшно 
премный экзаменъ въ 1-й классъ 8-ей С.-Петербургекой 
гимназ!и‚ мать помЪстила на казенное содержаше въ Крон- 
штадтскую классическую гимназшю въ 1871-мъ году, курсъ 
которой я и окончилъ въ 1880-мъ году, послЪ чего посту- 
пилъ въ С.-Петербургск!й Университеть и окончилъ курсъ 
_ его со степенью Кандидата физико-математическихь наукъ 
вЪ 1885 году. По окончани университета былъ назначенъ 
Учебнымъ Комитетомъ при Свят. СинодЪ преподавателемъ 
математики и физики въ Вятекую Духовную Семинар ю 
гдЪ. прослужилъ 4 года. Въ 1889 году былъ переведенъ на 
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должность преподавателя математики въ НоневЪжекое ре- 
альное училище Виленскаго учебнаго округа, гдЪ прослу- 
жилъ 5 лЪть. ЗатЪмъ, въ 1894 году перемЪъщенъ былъ на 
службу въ Минское акцизное Управлев1е на должность По- 
мощника Секретаря Минскаго Губ. Акц. Управленя, въ 
1897 году былъ пазначенъ Старшимъ Помощникомъ Надзи- 
рателя акцизныхъ сборовъ, съ 1898 года по. 1907-Йй годъ 
жилъ въ м. БерезинЪ, Минской губернии въ 1907 году 
былъ перемфщенъ на ту же должность Старшаго Помощ- 
ника Надзирателя Акц. Сборовъ въ губ. гор. Вологду, гдЪ 
служу и въ настоящее время. 

Въ виду того, что въ гимназши я воспитывался на ка- 
зенный счетъ, а въ УниверситетЪ на 3-мъ и 4-мъ курсЪ по- 
лучаль стипендйо, достаточную для безбЪднаго студенче- 
скгго существованя, мое обучеше стоило матери сравни- 
тельно не дорого, но во всякомъ случаЪ на мое обучене 
обмундироване и содержаше на 1-мъ и 2-мъ курсахъ Уни- 
верситета потрачено матерью около 2-хь тысячъ рублей изъ 
нашего сиротскаго капитала въ 4000 рублей, хранившагося 
въ Минской Луховной Консиетори. Сестра же Людмилла 
поступила въ БЪлостоксмй институть, сначала на свой 
счетъ, такъ что за первый годъ мать заплатила 500 рублей 
изъ того же капитала въ 4000 рублей, а потомъ за хорошие 
успЪхи и поведетше сестра была принята въ институть на 
казенный счеть и успЪъшно окончила тамъ курсъ. Въ 1884 
году сестра вышла замужъ за Старшаго Помощника Ак- 
цизнаго Надзирателя Минской губерши, Швецова (нынЪ 
уже мертваго), а въ 1900-мъ году умерла не оставивъ по- 
слЪ себя дьтей. 

Такимъ образомъ, не смотря на столь великое бЪдетв!е 
въ нашей семьЪ мы, дЬти, получили полное образоваше. 

Моя мать, Елена Ивановна, старуха 71-го года, въ 
полной памяти, живетъ въ настоящее время при мнЪ и да- 
ла мнЪ всЪ фактичесвяя данныя для написаня настоящей 
истори жизни моего незабвеннаго отца, мученика, и его 
семьи. 

Онъ, выражаясь словами Пушкина, воздвигь себЪ 
нерукотворный памятникъ и къ нему не заростеть народ- 
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ная тропа. И дФйствительно, народная тропа къ нему не 
заростаетъ. Объ отцф ДанилЪ, мученикЪ, нЪтЪ, нЪть дай 
вспомнятъ. Приходилось читать о немъ упоминаня и въ 
Нов. Врем. за 1886 годъ и въ истори усмиревя польскаго 
мятежа Муравьевымъ и наконецъ въ „Братскомъ Листкз“— 

‘прекрасное, правдивое, стихотворене:— „Памяти мученика, 

о. Данила Конопасевича“, нЪкоего А. Петрова.—Въ минуты 
трудныя для Росёи всегда вепомнятся ея вЪрные сыны. По- 
мимо же памятника нерукотворнаго надъ могилой отца, по- 
гребелнаго въ, 1868 году, безъ всякихъ почестей, почти. 
украдкой священникомъ о. Порфиремъ Ральцевичемъ, Мин- 
ское Епархальное Духовенство, при всей скудности своихъ 
средствъ въ 60 годахъ, воздвигло приблизительно въ 1866 
году прекрасный, большой, гранитный, съ гранитнымъ кре- 
стомъ, памятникъ, на одной изъ сторонъ котораго высЪче- 
на крупными буквами надпись:—„Здфсь покоится прахъ. 
Священника Богушевичской Крестовоздвиженской церквн, | 
Дашила Стефановича Конопасевича, повзшеннаго польски- 
ми мятежниками 23 Мая 1868 года. —Жиль 38 ат, свя- 
щенствоваль 8 лЪтЪ“. 

Эта, надпись, я думаю, теперь, во время страшнаго ‘за- 
силья поляковъ въ Росош, очень непрятно мозолитъ Глаза 
посльднимъ и, съ какою легкостью удается имъ въ посл д- 
нее время возвращать въ свое владъше конфискованныя въ 
1863-мъ году имфшя за участе въ мятежЪ, съ такою же, 
я думаю, легкостью имъ хотфлось бы стереть съ лица зем- 
ли эту надпись и этоть памятникъ ихъ позора. Хочу ска- 
зать еще объ одномъ факт. 

ВступивпИЙй на должность священника Богушевичекой 
церкви‘ послВ смерти моего отпа, 0. Тоаннъ Рункевичъ, же- 
лая оставить чистымъ то м%ето, гдЪ быль повъшенъ 0. Да- 
шилъ, разобралъ ворота казни моего отца, уничтожилъ ихъ 
и устроилъ новыя ворота для въЪзда во дворт на другой 
сторонв дома, ближайшей къ селу, теперь же ворота эти 
вновь поставлены на томъ же ‘мЪстЪ, гдЪ онЪ были и въ 
1863-мъ году. Какъ, значить, различны бывають отношеня 
людей къ одному и тому же грустному факту. Одни съ ува- 
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жешемъ объ немъ вспоминаютъ, а друше не обращаютъ на 
него никакого внимацщя. 

Воть все, что могу сказать объ отцЪ и обо всемъ томъ, 
что неразрывно связано съ его жизнью и смертью.—Миръ 
же праху твоему, ‘незабвенный отецъ, мученикъ. Намять 
о тебф никогда не изсякнеть.— 

_ АлекеЪй Конопасевичъ. 


Телеграмма на Высочайшее имя оть 1еромонаха Илюдора. 


оное НО, 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 


Ваше Величество! Отрадавшя Вашего возлюбленнаго 
Русскаго, народа побуждають меня припасть къ священ- 
нымъ стопамъ Вашимъ . съ всеподданив ею жалобою. Са- 
раловско- Царицынская исторя окончилась. Полицимей- 
стеръ Бочаровъ переведенъ въ Севастополь на такую же 
должность, губернаторъ графъ Татищевъ утвержденъ въ 
должности, пожалованъ придворнымь звашемъ и получилъ 
чинЪ статскаго ‘совЪтника. Такой конецъ дфла- загадка, 
Государь, для. всего Православнаго Русскаго народа, быв- 
шаго, свидфтелемъ, этого, дла и, слфдивтаго за  хо- 
домъ его. ; 

Государь! _Мы в$римъ Вамъ, какъ Праведному Богу; 
посему твердо. убъж) дены, что Вамъ не сказана правда 
про Вашихъ слугъ, преступившихь, и Божеск и, Вашь 
законъ. 

Такь выслушайте, же милостиво, Ваше Величество, 
слово правды, оть смиреннаго, и убогаго монаха. Не. за, себя. 
хлопочу, Великй, ‚Государь; не своихъ, выгодЪ домогазсь, 
Любвеобильный `Самодержавный, Отец: хлопочу за, оскор- 
бленный, и обиженный Православный. Народъ; домогаюсь 
облегчещя отЪ ‘веправедныхь домоправителей участи бого- 
носнаго, святого ‚страдальца. 

Вся. моя дфятельность въ Царицынз была направлена 
исключительно на пасажден!в ‘среди религ1юзно- ‘одичавшаго 
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и развращеннаго народа. церковности, строгости правовъ и 
На уяснеше спаситёльности для Русскаго Царства чистой 
идеи Самодержавя Русскихъ Государей. Бочарову. же и 
Татищеву показалось, что я насаждаю папизмъ и возвра- 
щаюсь ко временамъ Савонаролы, Прикрывшись _ закономъ, 
они начали пресл®довать меня. Они не только не защити- 
ли по моей настойчивой просьбЪ, моего добраго имени отъ 
самыхъ дерзкихъ нападокъ грязной, лВвой печати, но даже 
ВЪ походь, т меня ‚превзошяй посльднюю.. Они кле- 
ственныхъ преступлешяхъ, , такимъ же "аи назвали 
меня бунтовщикомъ, захватчикомъ цфлаго участка город- 
ской земли и въ довершеве всего Бочаровъ избилъ плеть- 
ми и конскими копытами народъ, собравпийся на, ‚молитву. 
Представитель. власти въ данномъ случа\ , ‚руководился не 
законностью, а просто злобою и местью язычника, Это не 
Новая история, 1 осударь!, далеко раньше фарисеи и КНИЖ- 
ники, обличаемые Христомъ, желая, ‚властвовать надъ, наро- 
домъ и скрывая свою неправду, доказывали, Пилату, ‚Что 
Небесный Учитель бунтуетъ народъ противъ, Кесаря, хотя 
Тисусъ прямо говориль: „Кесарево, Кесарю, воздавайте“! 

Бочаровъ и Татищев своими „пресльдовашямя отняли 
у меня здоровье, нужное Православному ‚Вашему народу, 

Они смЪФло издЪвались, надо мною, ВПЛОТЬ ‚до! того, что 
къ каждому моему богослуженйо , присылали, агентовъ сы- 
скной. И ‚наружной полищи слЪдить, за МНОЮ, а ‘поель. 0о- 
гослужея брали моихЪ богомольцевь ВЪ ‚участок подпи- 
сывать протоколы о моихъ. ‚предварительно- искаженныхъ 
проповфдяхъ. Мало этого: однажды, вице- губернаторъ, Во- 
ярскй проЪзжа ЛЪ ВЪ Царицынъ, арестовать меня. ‚ СыБлость 
Бочарова и Татищева объясняется тВмъ, что ихЪ суацест- 
венно поддерживалъь первый министръ Столыпинъ. 

Ваше Величество! этихъ преступниковъь Вашего и Бо- 
жескаго Закона къ суду мнЪ и православному вароду при- 
влечь нельзя, такъ какъ они стоятъ другъ за друга. Посе- 
му, да будетъь тершителемъ въ этомъ дЪлЪ воля Вашего 
Величества. Успокойте, Государь, смущенную совЪсть на. 
родную. Скажу прямо: въ Вашихъ державныхъ рукахъ на- 
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ходится замедлене хода и даже совершенное уничтожене 
надвигающейся грозной тучи повсемфетнаго возставшя на- 
рода, выведеннаго изъ терпЪн!я преступнымъ поведешемъ 
неправелныхъ домоправителей. 

Простите меня, грЪшника, Велики Государь, за смЪ- 
лость безпокоить Васъ. Знаю, что у Васъ Царственныхь за- 
ботъ столько, сколько волнъ у моря, но иные земные пути 
защиты народной правды мною уже испробованы. Я дерзно- 
венно вступилъ на послЪдний. | 

Вашъ Неограниченно--Самодержавнаго Царскаго Вели- 


чества вЪрноподданный 
Геромонахъ Ил1одоръ. 


Р. 5. Убъдительно прошу всЪ патрюотическ!я газеты 
перепечатать эту телеграмму на Высочайшее Имя, да не 
тамъ, гдъ „красная сволочь“ иметь обыкновене ихъ пе- 
чатать, то есть въ томъ мЪстЪ своихъ ‘помойныхъ газетъ, 
гдЪ печатаются объявлешя о пропавшихъ собакахъ и ко- 
шелькахъ. Убздительно прошу не только перепечатать, но 
и достойно откликнуться по существу ея содержаня. Рус- 
ске люди, раздЗлите со мною и обиженнымъ многотысяч- 
нымъ царицынскимъ народомъ нашу скорбь. Настанетъ 
время, когда я оповЪзщшу васъ ‘о запутанной сторонЪ по ис- 
тинЪ историческаго Саратовско-Царицынскаго дФла, сторо- 
нЪ очень интёресной и настолько же печальной. Йо своей 
значительности это дЪло равносильно переходу Суворова 
черезъ „Чертовъ мость“, 'Повфдалъ бы я православному 
народу объ этомъ дзлЪ сейчасъ, да признаться, у меня 
пока не хватаетъ духа помириться ‘съ тёмъ, что тайны на- 
шего скорбнаго святого патр!отическаго дЪла будутъ тре- 
паться беззубыми ртами грязной своры подлыхъ газетныхъ 
стервятниковъ. 

Теромонахъ Илюдоръ. 
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Письмо въ Реданшю, 


Въ виду добраго и своевременнаго намрешя, возник- 
шаго среди Духовенства нашей епархи, почтить память 
страдальцевъ мучениковъ изъ своей среды за Св. ВЪру и 
Русскую Народность въ польсмИ мятежь 1868 и 1864 г.г. 
постановкой памятниковъ священно-мученику 1ерею Даши- 
лу Конопасевичу и мученику дьячку 9еодору Юзефовичу 
на мъстахъ ихъ вЪчнаго упокоешя, сообщаю въ Редакцио 
Епархмальныхъ ВЪдомостей дословныя выписки объ ихъ 
кончинЪ изъ „ВЪстника Юго-Западной и Западной Росси“. 
Журналъ этотъ въ настоящее время составляеть библюгра- 
фическую рЪдкость, но касаясь судебъ нашего края пред- 
ставлялъ и представляеть величайпий интересъ, живо и 
вЪрно отражая на своихъ страницахъ всЪ исторически важ- 
ные моменты тогдашней жизни со словъ очевидцевъ—ска- 
зателей событий. ь | 

Будемъ надЗяться, что сообщаемыя выписки, какъ ис- 
торически вЪрно въ свое время записанныя, лягуть въ ос- 
новаше полныхъ и обстоятельныхъ жизнеописан о. Дан!- 
ила Конопасевича и 9едора Юзефовича. Жизнеописашя эти 
были бы дорогимь и желательнымъ вкладомъ въ народ- 
ныя библюотеки и читальни, для‘общаго назиданя въ на- 
шей странЪ. 

О мученической кончинЪ о. Д.. Конопасевича напеча- 
тано и въ брошюрЪ, изданной по благословению Св. Сино- 
да подъ заглавемъ: „Пятидесятилье (1889—1889) возсое- 
цинен!1я съ Правосл. Церковью Западно-русскихъ ушщатовъ 
Соборныя дзяшя и торжественныя служешя въ 1839 г. 
С. П. Б. 1889 г. См. въ приложевяхь подъ литерой Д. 
„Краткое сказане о лицахъ, большею частью, изъ возсое- 
диненнаго духовенства и свЪтскаго зватя, которыя въ по- 
слзднюю Польскую смуту засвидЪтельствовали исповЪ®дни- 
чествомъ и даже мученическою коичиною крЪпость своей 
Правосл. ВЪЗры и своей любви къ Росаи, и списокъ ‘нЪко- 
торыхъ изъ сихъ стралальцевъ (стр. 59). 

Къ печатнымъ матер!аламъ о личности о. Д. Конопа- 
севича слфдуеть отнести также: 
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1) РЪчь во время постановки въ Богушевичекой церк- 
ви иконы, присланной отъ Государя Императора. 

2) Слово въ день поставлешя сей иконы въ церкви. 

3) РЪчь по случаю освященя памятника на могилЪ 
о. Конопасевича. 

и 4) Торжественное внесеве иконы, пожертвованной 
Государемъ Императоромъ въ Богушевичекую церковь и 
освящен!е памятника на могилЪ пострадавшаго отъ мятеж- 
никовъЪ 0. Конопасевича. ВеЪ четыре статьи эти напечата- 
ны въ № 14 „Минскихъ Еп. ВЪдомостей“ за 1870 г. 

Съ совершеннымъ почтешемъ, Священникъ Иларонъ 
Пастернацк! И. 

Въ историко---литературномъ журналЪ „ВЪстникъ Юго- 
Западной и Западной Росеш“, въ томЪ \ (за май 1863 г.) 
на стр. 64, помЪщена сталъя, подъ заглав1емъ: 

„Смерть 0. Конопасевича—(Извлечено изъ 24-го № 
„Дня“)“. у 

Орфеографически дословно статья эта повЪствуетъ слЪ- 
дующее: 

„Игуменскаго уЪзда, Минской губернй, въ м. Богу- 
шевичахъ, между н%Ъсколькими десятками безоружныхь 
жителей христанъ и евреевъ, жилъ священникъ Даилъ 
Коноласевичъ. Добрый пастыъь, вЪрный слуга церкви иоте- 
чества, имЪлъ бдительный надзоръ за своею паствою, что- 
бы ни одинъ изъ членовъ ея не увлекся ’обольщенями 
м\Ъетнаго помфщика Свенторжецкаго и не присоединилея 
къ собираемой имъ противъ нашего правительства шайкЪ. 
А потому, не смотря на угрозы его, о. Дайилъ непрестан- 
но внушалъ имъ вЪфрпость и любовь къ церкви: и. право- 
славному отечеству своему, & о. мятежныхъ, поступкахъ по- 
мВщика доносилъ начальству, чёмъ и удержаль паству 
свою въ повиновеши и вЪрности законной власти, и откло- 
нилЪъ ее отъ учасмя въ мятежЪ. Это озлобило. мятежнахго 
поляка; собравъ банду, 20 апрЪля, ночью, онъ  напалъ, на 
Богушевичсекое сельское управлене, а потомъ и ва домъ 
священника. Въ первомъ, изломалъ въ куски. зерцало:и 
прибилъ къ стЬчЪ управленя. свое печатное  объявлеше о 
возстановлети Польши и правъ ея; а во второмъ употре- 
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блялъ всЪ усимя къ отыскамю священника, дабы предать 
его истязамю и смерти за противолЪйсте мятежнымъ. за- 
мысламъ.Ноонъ ночью, схвативъ одЪяло, боЪжалъ въ лЪеЪ, оста- 
вивъ семейство, и по паступлен1и дня когда убЪдился, что Мя- 
тежники удалились изъ мЪстечка, явился къ семейству, 
отправился въ сельское управлеше и, увидЪвъ висящее 
на стВнф объявлеше о наступлейи царства Польши, со- 
браль прихожанъ, внушиль имъ вЪрность своему Царю, 
разорвалъ въ куски объявлен1е и разсявъ по воздуху, от- 
пустиль ихъ домой. Узнавъ о поступк\ священника, Свен- 
торжецюй началъ превозглатать, что священники не же- 
лаюцце быть преданными ПольшЪ сами и склонить КЪ т0- 
му прихожанъ, будуть повЪфшены. Этимъ онъ заставилъ 
ихть укрываться въ лфсахъ и ущельяхъ, и домой являться, 
для преподаня требъ прихожанамъ, только тогда, когда они 
увЪрены были, что въ тьхъ м%стахъ банды его нФть, такъ 
какъ былъ уже опытъ, что ‘сосЪдняго священника Малеви- 
ча мятежника за это тиранили. Такъ проводилъ дни Ка- 
нопасевичъ, около мЪсяца. Утомленный скитальческою жиз- 
но въ настоящее время и не предвидя копца своему му- 
четю, отправился онъ, наконецъ, къ своему архипастырю, 
съ объявлешемъ о бЪдственномъ своемъ и сосЪлнихъ его 
священниковъ положеши, а также и о томъ, что мятеж- 
никь Свенторжецк вывозить цзнное имущество изъ Бо- 
гушевичсекаго своего имя въ другое, близь города Мин- 
ска находящееся. ВелЪдетве чего, по распоряжению госпо- 
дина начальника Минской губерни, это имущество было 
арестовано. а для уничтожен!я собранной имъ шайки былъ 
поеланъ отрядъ войска. Прибывъ въ мЪстечко Богушевичи, 
отрядъ остановился’ здЪеь для отдыха, а офицеры посетили 
священника Конопасевича и узнали отъ него, гдЪ имфють 
лагерь мятежники. Недовольствуясь тЪмъ, убфдили его 
указатв имъ дорогу къ этому лагерю, и, по исполнеши имъ 
этого; отправили его’ домой. На другой же день пригласили 
его на место сражешя, исповЪдать и причастить раненых 
православныхь воиновв и похоронить павшгихъь на полЪ 
брани: ь 
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Явившись туда, увидЪлъ онъ безпомощныхъ страдаль- 
цевъ, истаявающихъ отъ ранъ, и другихъ обагренныхъ 
кровю и умершихъ солдатъ и мятежниковъ, а также встр$- 
тился съ ксендзомъ, прибывшимъ сюда для исполнешя той 
же обязанности. Растроганный этимъ зрзлищемъ до край- 
ности и проникнутый чувствомъ состраданя, онъ не могъ 
удержаться и сказалъ ксендзу: „Наслаждайся, другъ, пло- 
дами своей проповзди, утфшайся стонами умирающихъ 
страдальцевъ; неужели окаменфло сердце ваше, поляки, и 
вы не можете образумиться, и не перестанете внушать бе- 
зумыамъ проливать кровь собратовъ своихъ?“ Такой носту- 
покъ православнаго пастыря еще болЪе` ожесточилъ . Свен- 
торжецкаго и принудилъ подбросить записку слздующаго 
содержая: 

„Отецъ Конопасевичъ! Будь увЪренъ, что ты останешь- 
ся въ живыхь тогда, когда никто изъ насъ не останется“. 
Угроза эта и заставила Конопасевича, по прежнему, укрыть- 
ся въ лЪсахъь и ущельяхъ, оть преслВдоваюя и, наконецъ, 
удалиться совсЪмъ за 50 верстъ, къ родственнику своему, 
священнику. Но пробывъ здЪеь не боле трехъ дней, онъ 
возратился къ мЪсту своего призван1я. На другой день по 
прибытши его домой, именно 23 мая, въ 4 часа по полудни, 
является вооруженная банда подъ предводительствомъ мя- 
тежника Свенторжецкаго, окружаеть домъ его и, схвативъ 
несчастнаго священника, выводить его. Туть связали ему 
руки назадъ и, зацъпивъ веревкою за шею, начали таскать 
на дворЪ и бить. Вопль жены и четырехлЪтняго малютки, 
сына его, о дарования жизни несчастному, привлекъ безо- 
ружныхъ жителей мЪстечка, хрисмазъ и евреевъ. Они ста- 
ли на колЪни и начали умолять мучителей о пощадЪ; но 
просьбы эти только еще болЪе приводили ихъ въ ярость: 
просителямъ они грозили заряженными ружьями, а жен ы 
малюткЪ наносили побои. Наконецъ. повЪзсили отца Конопа- 
севича на воротахь и иОдИиОВ надъ нимъ, утЪшаясь 
его страдашями. 

БЪцная жена его, вырываясь изъ рукъ злодЪевъ, под- 
бЪгала съ неотступнымъ спутникомъ своимъ, малюткою, къ 
висящему своему мужу, схватывала его за ноги и подста- 
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вивъ плеча свои подъ нихъ, для облегченя страдаю его, 
цфловала ихъ, а малютка не переставажь вопить: 

„Ой, Боже мой, папочка мой виситъ!“ Но ничто ‘не 
могло побудить къ жалости рыцарственныхъ польскихъ па- 
тр!отовъ. 

Теряясь въ изобрьтени мучен1я священника, схваты- 
вали они жену его и малютку и, педобно шару, швыряли 
ихь на землю. Но любовь и жалость жены вынуждала ее 
собравъ послздя силы свои, вновь бросаться къ мужу, 
вновь подставлять плечи подъ ноги висящаго, доколЪ не 
оказалось у него никакихъ признаковъ жизни. Видя кон- 
чину страдальца, поляки отвязали веревку, на коей онъ 
висзлъ; трупъ свалился на землю. Тогда несчастная вдова 
съ ребенкомъ упала на бездыханное т%ло мужа и плакала 
до тъхъ поръ пока не впала сама въ безчувстве. „Патр1о- 
ты“ ушли наконецъ, приказавъ собравшемуся на мЪото му- 
чешя народу, подъ угрозою казни, не погребать священни- 
ка, доколЪ не сдЪлается онъ добычею звЪрей. Этимъ же- 
стокимъ поступкомъ своимъ поляки навели на безоруж- 
ныхъ и многочисленныхь жителей мЪстечка Богушевичи 
такой страхъ, что жители удалились, оставивъ мученика 
на мъетЪ мучешя и кончины. Одно только семейство его, 
сестра жены покойника, работникъ и работница осмЗли- 
лись внести тъло Конопасевича въ комнату и облачить въ 
приличную одежду. 

Такъ окончилъ жизнь свою священно мученикъ Да- 
шилъ, на 82 году оть рожденйя, а на седьмомъ священства, 
доказавъ мфу, что ни угрозы, ни мучевя, ни самая смерть 
не могли отклонить его отъь любви къ церкви и Россш, и 
что онъ какъ пастырь добрый, положилъ душу свою за ов- 
цы своя. Такъ ознаменовалъ себя польсюмИ патрюотъ благо- 
родный польск шляхтичъ, помфщикь Свенторжецый, съ 
сообщиками своими, подобными же ему тирапами—-помЪ- 
щиками, доказавъ мфу, что онъ истый потомокъ тъхъ го- 
нителей и мучителей православныхъ, которыхъ подвигъ съ 
трепетомъ вспоминаетъ напта страна, находившаяся, къ не- 
счастио, под владычествомъ Польши!“. 

Сообщилъ Священникъ Иларонъ Пастернацк! И. 
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Въ историко- литературномъ журналЪ „ВЪстникъ Юго- 
Западной и Западной Росеи“, въ том% Т\ (за, тонь 1863 г.), 
на стр. 178, помфщена статья, подъ заглавемъ: 

„О мученической смерти дьячка @9едора Тозефовича 
Минской губерни, Пинскаго уЪда, Святовольекаго прихода. 
Со словъ вдовы замученнаго Домны Тозефовичевой“. 

Орфографически дословно статья эта гласитъ слздую- 
щее: 

„1 сего Шоня, въ 10 часовъ утра, когда мужъ мой 0е- 
доръ Гозефовичъ занимался внЪ дома хозяйствомъ, два не- 
знакомые человЪ%ка потребовали кушать. Принявъ -ихЪъ за 
обыкновенныхъ странниковъ, я удовлетворила ихъ требова- 
Шю и они начали разговоръ съ отцомъ мужа моего, за- 
штатнымъ священниковъ Гаковомъ 1сзефовичемъ, проживаю- 
щимъ въ нашемъ домЪ, современи увольнешя его отъ долж- 
ности. Замфтивъ изъ разговора, что эти люди не зд: Ьшней 
стороны и подозрЪвая вт нихъ польскихъь мятежниковъ, я 
тотчасъ послала за мужемъ, который въ это время находил- 
ся въ огородЪ ‘и объявила, что пришли два мятежннка. 
Прежде чЪмъ зайти въ домъ, мужь мой отправился къ со- 
сЪду— крестьянину съ тфмъ, чтобы при помощи его взять 
тЪх: людей и доставить куда слфдуетъ. Потомъ вошедши 
въ домъ, онъ началъ распрашивать незнакомцевъ, кто они 
и откуда, какъ вдругъ вбЪжалъ въ комнату испуганный 
мой сывъ съ объявлешемъ, что въ село идутъ поляки. Ве 
выбЪжали изъ дому. чтобы удостоввриться, и когда начали 
разузвнавать, то сидфвпие въ комнатЪ незнакомцы— это бы- 
ли передовые пайки, стали успокаивать и доказывать, что 
это русске казаки и просили указать мЪсто, тгдЪ бы имъ 
можно было скрыться. Когда же всз убЪдились, что точно 
идуть мятежиики, а мужъ мой хотЬлъ скрыться, то одинъ 
изъ незнакомцевъ, приставивтъ револьверъ къ груди мужа, 
грозно закричалъ: „стой, никуда не пойдешь, ступай за 
мною въ корчму!“ куда направилась и толпа инсургентовъ. 
ЗдЪсь начали его истязать и объявивЪ, что ему остается 
всего полчаса времени до смерти, начальникъ шайки ве- 
о ЛЪлЪ отправить его подъ карауломъ къ священнику для 
исповЪди. Никаюмя убЪдительныя мои просьбы, ни слезы 
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пятерыхъ дЪтей, ни молен!я въ ногахъ семидесятилЪтняго 
старца, священвика 1озефовича, ничто не могло умилости- 
вить звЪрства мятежниковъ. 

Положивъ послЪ исповЪзди, въ домЪ священника, пе- 
тлю на шею мужа, они подвели его къ стоящей близь на- 
шего дома вербЪ и тутъ же повЪсили, приставивъ стражу, 
чтобы тЪло ‘оставалось такъ до, третьяго дня, и чтобы по 
ихъ словамъ, не только десятый, но и двадцатый видЪлЪ и 
зналъ, какъ противодЪйствовать полякамъ. При этомъ, на 
воспитане дЪтей оставили 30 рублей, и внесу ихъ куда 
приказано будетъ“. 

Сообщилъ священникъ Иларюнъ ПастернацкЕй. 


Разныя извфетя и замътки, 


— Католичество и мар!авитство. Съ самаго начала, какъ 
обозначилось маршвитское движеше, мы привфтствовали 
его, и думаемъ, что съ этимъ привЪтетыемъ сливалось, и 
все русское общество. Въ движеши маравитовъ мы почув- 
ствовали что-то свое, родное; почувствовали родную сти- 
х1ю славянской хародности, ищущую путей собственною ду- 
шою, а не по шаблонамъ, даваемымъ изъ Рима ит её ог. 
При первыхъ извЪетяхь о томъ, что такое „маравиты“, мы 
указали на родственныя черты; сближаюния это польское 
религюозное движен!е съ н®которыми русскими сектантскими 
въяшями. Оговариваемся, что черты эти--родственныя, ане 
однв и тЪ же: въ ПольшЪ зародилось свое движеше, ии 
мало по происхождению не связанное съ нашими сектами, 
или общЪе, съ тЪмъ, что можно назвать народною рус- 
скою вЪрою. Но душа Славянина ва Волгь и на ВислЪ 
сказалась родственной, сходной; при, разныхъ словахъ, тамъ 
и здЪсь послышался одинъ напЪзвъ. Не предвидя еще, что 
выйдеть изъ маравитскаго движешя, не надБясь нисколько 
на его прочность, мы привЪтствовали его, какъ симпатич- 
ное явлеше, привлекательное простымъ и народнымъ смыс- 
ломь, чуждымъ римскихъ ухишрешй. Но мы хорошо пом- 
Нили изъ истор! и, какъ Римъ искусенъ въ погашеши вся- 


36 


ческихъ движевшй въ своихъ н®драхъ, какъ этотъ ледови- 
тый океанъ вЪры умЪеть замораживать всяческую оттепель 
въ человЪческомъ сердцВ. Въ РимЪ можеть быть и не 
очень сами вЪрять. Но тамъ тысячелЪте хранятъ тоть ко- 
стякъ, тоть мертвый остовъ вфры, религюзныхъ тезисовъ, 
догматовъ, которые являются тЪмъ мертвымъ словомъ въ 
мертвыхъ устахъ, о которыхъ еще Спаситель предсказалъ 
и указалъ, что Онъ не хочетъ такой вЪры, не хочеть та- 
кого исповЪдашя Себя. Вотъ это-то исповздаше Римъ умЪло 
хранилъ, подавляя, игнорируя, или высмФивая, гдЪ какъ 
удобнЪе и выгоднЪе, всяый народждавиийся энтуз1азмъ 
вЪры. „Бывало, пока я служу одну мессу, римсве священ- 
ники отслуживали ихь десять“: этого удивлешя Лютера, 
прЁзхавшаго въ Римъ еще молоденькимъ энтуз!астомъ-ка- 
толикомъ, нельзя забыть. Риму нужна форма, и точная форма: 
за несоблюдеше ея онъ сожжетъ. Но ему не нужно ника- 
кого содержан1я; челов ческаго сердца ему совсёмъ не 
нужно. Не даромъ нашъ ДостоевсюИ говорилъ въ своемъ 
„ДневникЪ“, что римск И католицизмъ опаснЪе атеизма, нрав- 
ственно его ужаснЪе. Много страницъ онъ посвятилъ разъ- 
яснешю этой мысли. Указывая на сотйализмъ и атеизмъ 
Франщи ХГХ вЪка, онъ говорилъ, что это есть натуральный 
плодъ и необходимое заключеше католицизма, гдЪ личность 
человЪческая, и именно дама, поставлена на м?Ъсто Бога. 
Люди отказались вфрить въ человЪка, какъ въ Бога, и такъ 
какъ вЪка уже оть нихъ былъ закрыть Богъ человЪче- 
скимъ смертнымъ лицомъ, то, потерявъ вЪру въ это лицо, 
- они потеряли и вЪру въ Бога, котораго не видЗли, незнали. 
Вотъ истор1я европейскаго атеизма. Если даже Достоевсвй 
и преувеличивалъ дЪло, то сердцевива его словъ заклю- 
чаеть въ себЪ много истины. 
Римъ создалъ форму и требуеть покорности формЪ. 
Онъ создалъ церковное государство. Но государство, умЪет- 
ное на своемъ мЪстЪ, полезное и наконецъ нравственное 
тамъ, гдЪ движутся войска, прокладываются желЪзныя до- 
роги, возводятся мосты и считаются деньги, гдЪ созидается 
матеральная обстановка для нематерлальной души человЪ- 
ческой,—это государство становится неумЪстнымъ, вреднымъ 
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и наконецъ безнравственнымъ, когда простираеть свою власть 
на души человЪ ческая, когда вводить государственные пр!емы 
въ устроене „царства. Боя на землЪ“. 

Не только велиюй, но величайпий учитель католиче- 
ства, бл. Августинъ, заложилъ фундаменть его въ знаме- 
нитомъ твореши „Дегеёйще Пеё“ „О государствь Бога“, это 
не то, что, уже въ  грекославянскомъ стилЪ, передано и 
смягчено въ русскихъь переводахъ: „О градь Боямемъ“. Бла- 
женный Августинъ писалъ вовсе нео „градЪ“, ао „госу- 
дарствЪ“ именно: ибо онъ написалъ не „Ое ие Пума“, 
подъ чмъ можно бы разумЪть „Небесный [ерусалимъ“ Апо- 
калипсиса и нашихъ сектантовъ, разумЪть что-то духовное 
и идеальное, а „Ое суЦае Пе1“, о государственномь строи- 
тельствЪ церкви, т. е. конкретно почти о той „Папской об- 
ласти“, о папЪ, какъ королЪ, среди королей, къ чему папы 
стремились въ средше вЪка. Онъ заложилъ фундаменть 
внЪшняго, государственнаго спасетя души. 

Черезъ знаменитую исповЪдь, такъ превосходно разра- 
ботанную католическими богословами въ рядЪ трудовъ и 
такъ превосходно проведенную на практикЪ 1езуитами, папа 
и „върные“ его сдЪлались развздчиками душъ человЪчес- 
кихъ и вмЪстЪ гипнотизерами этой души, но гипнотезерами 
не въ цЪлительныхъ заботахъ о ней, а для употребленя душъ 
на службу себЪ. ИзвЪстно, что 1езуиты проповздывали и бунть 
и воровство, и обманъ, когда это творится „въ спаситель- 
ныхь цфляхъ“, т. е. „лля матери св. церкви“, что они оправды- 
вали и подстрекнули не на одно цареуб ство въ пору борьбы 
католичества съ протестантскими вЪяшями,что они одушевили 
Равальяка на уб]йство Генриха ТУ. Всего этого исторля не за- 
была. Все это огненными буквами написано на страницахъ ея. 
Проповздь, ежедневная на каждой улицЪ, была устною газе- 
т0ю въ средше вЪка, до книгопечатаня, а въ католическихъ 
исповЪдальняхъ творилась „перлюстращя“ душъ человЪ- 
ческихъ, совЪстей человЪфческихъ, воль и желавй всей 
массы вЪрующихъ, безъ единаго исключешя. Не мудрено, 
что съ такими средствами государствованмя папы сдфлались 
даже не „королями“ среди королей, а папа сдЪлался „ца- 
мецъ царей“, по образцу деспотовъ древняго языческаго 
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Востока, разныхь Ксерксовъ и Артаксерксовъ. Много ли 
туть осталось евангельскаго-—нечего, спраптивать. 

Католичество есть продолжительный гицнотическй сонъ 
человЪ чества. Католичество не опровергаетея, отъ. католиче- 
ства просыпаются. Чтобы это. сдЪлалось, надо посмотрЪть 
на него со стороны. Это бываеть рЪдко. по естественному 
существу всякаго сна. Нужно, чтобы началъ видЪться чело- 
въку другой сонъ, который  перебиваетъ. первый. Духовен- 
ство католическое всегда ненавидЪло и боялось этихъ дру- 
гихь сновъ, оно боялось всякой грезы человЪзческой, вся- 
кой мечты, надежды, если она не; была получена изъ рукь 
патера въ готовомъ видЪ. Сюда примыкаеть учреждеше ве- 
ликой католической цензуры, ни мало. не походящей на 
нашу наивную цензуру, энаменитый: ихь, „[4ех [ГлЬтогат 
ргойИогит“, то-есть. указатель книгъ, кая церковью не 
совютуютея върующимъ для: чтеня. Въ РимЪ работаетъ 
надъ этимъ цфлое мипистерство,—конгрегащя’ индекса И 
министерство, такъ же какъ газету и. перлюстрацию; Римъ 
завелъ у себя гораздо равьше- свЪтскихъ государетвъ,. пре- 
дупредилъ ихъ и въ этомъ. Само. собою: разумЪется; что 
ить опаснзе для. папства, какъ. простое. воспр1яте душою 
простыхь словъ Евангемя, веЪхъ. этихь, притчей, о сЪятель 
и зернЪ; о полевыхъ лилаяахь и; итицахъ. небесныхъ. 

Въ Ватикан не жнутьъ, не. сЪютъ, а птицъ видятъ 
только нарисованиыми, на картинкахъ., Ватиканъ. и: природа, 
Ватикан и простота—вещи несоизм$римыя: И Ватиканъ, 
устами конгрегащи. индекса, запретилъ. всЪмъ. сохраняю- 
щимъ. „сыновнюю вЪъру“ въ римскаго. отца. читать Еванге- 
ме па родномъ языкЪ, иначе чВмъ, по латинской:вульгатЪ. 
Т.-е. такъь какъ латынь непонятна: новымъ, народамъ, кромЪ 
образованныхь классовь, то. онъ запретиль, христданскили: 
народамь чилтиить. Евангеме. Оно можеть быть получено, ус- 
лышано, узнано только. въ истолковаши, и оевъщени: па, 
теровъ, въ изложении переложени: ихъ. Цалеры. же; ко- 
нечно, показываютъ „вЗрующимъ“, что въ Евангеми гово- 
рится не о „полевыхъ лищяхъ, которыя. были прекраенЪе 
„Соломона въ блистами одеждъ его“, а указываются! тамъ 
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папсюмя туфли и кардиналься шляпы, которыя куда лучше 
и лил, и птицъ. 

Порывъ къ простому и прялюму разумно Евангел1я— 
вотъ что такое мартавитство въ зернЪ его, еще не оконча- 
тельно устаповившемся. Маравитство загрегило о поляхъ 
Галилеи, гдЪ росли тЪ лищши, которыя видвлъ Спаситель, — 
и отвернулоеь отъ камней Ватикана. Оно вышло изъ-подъ 
очаровашя его, зачаровзвшись другимъ очаровашемъ, под- 
линно евангельскимъ. Нужно ли говорить, что это гораздо 
опаснЪе для власти Рима и лиловыхъ епископовъ, чЪфмъ 
сто Вольтеровъ, чфмъ Ферней и его часмфшки? См®хъ ни- 
когда ве былъ опасенъ для церкви, ибо она--другое, ибо смЪхЪ 
и рилимя несовмВсгимы и незамЪстимы. Но другая греза, 
другая вьра, другая мечта сердца—это поптатываеть ‘все 
здаше „СОтуЦайз Пей“, надъ которымъ трудилея бл. Авгу- 
стинъ и ТЬ иЪсколько соть папъ, портреты которыхъь, въ 
медальопахъ, помфщены въ колосальномъ вновь построенномъ 
соборЪ св. Павла въ РимЪ. Маравитство въ русской 'ПольшЪ 
мучительнЪе для Ватикана, чФмъ тупыя стрлы Вольтера и 
чЪмъ обиды отъ итальянскихъ и французскихъ министровъ. 
То все движется по поверхности, а это затрагиваеть самое 
зерно. (Н. В.) 


Епарх!альная Хроника. 


— (Служения Его Преосвященства. Его Преосвященствомт, ° 
Преосвященньйшимь Михаиломь Епископомъ Мияскимъ 
и Туровскимъ, были совершены слЪд. богослужешя: 24 де- 
кабря-—наканунЪ праздника Рождества Христова—всепощ- 
ное бдъше, а 25 декабря литургя въ каведральномъ собо- 
рЪ, по окончаши же ея молебенъ въ воспоминаше изба- 
влешя церкви и Державы Рос@йской отъь нашестйя  Гал- 
ловъ и съ ними двадесяти языкъ, 26 декабря литур“я 
въ крестовой церкви. 

Подъ новый 1909 годъ въ 1/, 12 часа ночи молебенъ 
съ колЗнопреклонешемъ въ каведр. соборЪ, 1 Января 1909 
г. литурия и молебенъ въ каоедр. соборъ, 
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— Засьданя Цер. Историко-Археологическаго Комитета. 
31 Декабря въ 11 ч. дня въ помфщев!и Аржер. дома состо- 
ялось засЪдан!е членовъ М. П. Ист.-Арх. Комитета вь при- 
сутстви члена Акалеми Наукь АлексЪя Александровича 
Шахматова. Предь засфдашемъ осмотрЪнъ быль Музей, 
причемъ А. А. Шахматовъ выразилъ свою радость по по- 
воду того, что въ МинеокЪ народилось такое прекрасное 
учреждене. Н»которыя рукописныя церк. книги и руко- 
писи обратили на себя особое вниман1е почтеннаго ученаго, 
напр. Евангеле (рукописное) ХУ вЪка. 

Посл осмотра началось засЪдаше. По предложению 
г. Скрынченко, почетнымъ предсЪдателемъ избранъ самъ 
А. А. Шахматовъ. Обсуждались вопросы объ осуществления 
задачъ Комитета, Цостановили, между прочимъ, обратиться 
съ ходатайствомъ въ Академ!ю Наукъ о субсиди на поЪъздки 
для осмотра памятниковъ старины. ЗасЪдан1е почтили сво- 
имъ присутствемъ вице-губернатарша Н. П. Шидлсеская 
Е. А. Масяльская-Сурина, С. И. Лишина и дь., причемт, 
нфкоторыми членами даны въ Музей пожертвован1я зещами, 
о которыхъ мы сообщимъ послз. 


„ — 1 М. Н. Быловъ. 2 Яяваря с. г. въ ПетебургВ скон- 
чался быви!И директоръ народныхъ училищъ Мин. губернш 
и предсЪдатель Мин. Церк. Историко-Археологическаго Ко- 
митета Михаилъ Николаевичъ Быловъ. Это былъ благород- 
ный человЪкъ и прекрасный дЪятель на нивВ народной. 
Миръ дуптБ его! 


Ростъ Народнаго Братства. 


Православное населене Минской губерни— внимая при- 
зыву Минскаго Народнаго Братства Св. Креста, сознало на 
конецъ необходимость единен1я для защита интересовъ пра- 
вослав1я и русской народности, столь лагло попираемыхъ 
врагами церкви и отечества. Въ сравнительно короткое вре-' 
мя существован!я молодого Братства открыто много отдъ- 
ловъ его. Въ послднее время открыты отдлы Братства: 

1) съ 14-го сентября с. г. въ приходЪ Брожекой Св. Пок- 
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ровской церкви подъ предсздательствомъ священника Ав- 
тонома Шамовекаго. СвЪтлая личность отца Автонома, это- 
го доблестнаго борца за святое православ!е извЪстна отча- 
сти по его глубокопрочувствованнымъ и высоконравствен- 
нымъ статьямъ, печатаемымъ, между прочимъ, и въ „Брат- 
скомъ ЛисткЪ.“ 0. Автономъ несомнЪнно принесетъ громад- 
ную пользу братскому дзлу. Близко стоя къ народу, онъ 
прекрасно знаетъ его дупгу и нужды. До принят!я сана ‘свя- 
щенства онь былъ преподавателемъ учительской семинар!и 


и сЪялъ въ сердцахь своихъ слуштателей-учениковъь с%- 
мена любви къ церкви. и родинЪ. 


2) 22-го октября <его года въ селЪ ТеляковЪ, Игу- 
менскаго у%зда при Свято-Покровской церкви подъ 
предсВдалельствомъ священника 0. Серйя Покровска- 
го. Этоть молодой и энергичный пастырь стада Хри- 
стова прежде чЪмъ присоединиться къ Бралству при- 
нялъ на себя не легюй подвигь прибыть въ г. Минскъ на 
БратсыЙ съЪздь и выяснить нфкоторыя недоумвнные воп- 
росы. Отецъ Серг И, проведпий три дня на Братскомъ 
съЪадв и своей возвышенной русской душой преживпий 
ТЪ радостныя чувства и восторги, которые испытывалъ каж- 
дый участникъ съЪзда при надеждЪ на боле лучшее, бо- 
лЪе свЪтлое, въ жизни православно-русскаго населевя на- 
шего многострадальнаго края,—-понялъ цзль великаго Брат- 
скаго дфла. Прибывь въ свой приходъ, о. Сер сооб- 
щиль о всемъ видфиномъ и слышанномъ своимъ прихо- 
жанамъ которые восторженно постановили присоединиться 
къ Минскому Народному Братству. 

На докладЪ объ открытш Брожскаго и 'Теляковскаго 
отдфла ПреосвященнЪйший Владыка изволилъ начертать: 

„25 ноября 1908 г. Призываю Боже благослове- 
де на святое дъло открываемых отдьловз Брат- 
ства“ ЕВ. М.“ (№ 5633.) 

3) 8-го декабря 1908 года Прихожане и братчики Ра- 
ковской церкви, Минскаго УЪзда постановили присоеди- 
ниться къ Минскому Народному Братству. 

ПредсВдателемъ Раковскаго во имя  „Раковской 
Ик. Б. М." братства состоить священникъ Константинъ Око- 
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ловичь. Этготь доблестный пастырь,  убЪъжденнЪйпий 
поборникъ братскаго единен1я, ’° нЪеколько лЪть тому 
назадъ, лишь только узналь о предстоящемъ  по- 
същеши м. Ракова католическим армепископомъ гра- 
фомъ Шембекомъ, (который объЪзжалъ западно-русскя гу- 
берн!и, какъ бы дЪлая смотръ своимъ силамъ, возжигая 
духъ католическаго населешя), предвидя неминуемую, страш- 
ную борьбу. ‘и готовяпИйся патискъ ‘полонизма, со- 
зываеть паству, объявляетъ ей грозящую б%ду, организуетъ 
братство, члены коего обязались кпятвенно "держать и хравить 
въ чистотЪ святое православие и не поддаваться ни га кая ко- 
варныя прельщешя, запугиван!я и угрозы католиковъ. Это 
братство стало оплотомъ православя. Не смотря на то 
что въ м. РаковЪ работають ярые ксендзы-фанатики, что въ 
самомъ мЪстечкЪ масса католическаго населешя, перехо- 
довъ въ католицизмъ православныхъ почти не было. 0. Око- 
ловичъ извЪстенъ, какъ патроть и пародникъ. Его произведе- 
н1я помфщаемыя правыми издашям и дышать любовью къ роди- 
нЪ и глубокою жизненною правдою. Помимо пастырской 
и братской д\фятельности о. Константинъ издаль молитво- 
словъ для простого народа. Этоть молитвословъ, судя по 
отзывамъ, пополнилъ серьезный пробЪлъ и далъ православ- 
ному человЪку нашего края ту книжку, въ которой онъ 
можеть найти полное религ1озное удовлетворен!е. 

На докладЪ о присоединени Раковскаго _ Братства 
ПреосвященнЪйний Владыко сдфлалъ слфдующую надпись: 

„8 декабря 1908 г. Призываю Божфе благослове- 
зе на святое дъло служендя Православной Церкви и 
родизмь Е. М.“ (№ 5885). 

Мы вЪримъ, что выше ›значенные отдзлы братства, на- 
ходясь подъ мудрымъ и энергичнымъ руководительствомъ 
своихъ предсфдателей, окажутъ громадную пользу велико- 
му дЪлу объединеня всЪхъ православныхъ людей нашей 
епархи: С, Н. 
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Примтъчалче. 


СЛОВО. 

Въ настоячий день, брате, мы совертиаемъ великое 
духовное торжество: мы имземъ утЬшеше видЪть обновлен- 
нымъ настоянй храмъ, бывций въ течепиг многихъ лЪтг» 
въ полуразвалившемся состоящи, какъ бы забытымъ, забро- 
шеннымъ, и присутствовать при его освящен. Храмъ сей 
иметь великое значене въ глазахъ православныхъ жите- 
лей нашей мЪстности, такъ какъ съ существоващемъ его 
’Ьено связанъ вопросъ о существоваши здЪеь древле пра- 
вославпаго Подгатьскаго прихода, который въ 1803 году, 
т. е. боле уже ста лЪть тому назадъ, присоединенъ къ 
Ставокскому приходу. Храмъ сей иметь еще большее зна- 
чеще, съ одной стороны, какъ живой памятникъ величя 
русскаго народнаго духа и православя у предковъ нашихъ, 
перенесшихъ бурную пору борьбы и колебан!й, когда вопре- 
ки закопу, праву, дому, въ противность здравому полити- 
ческому смыслу разгорЪлся кровавымъ заревомъ мятежный 
споръ насильниковъ поляко въ, силивиихся доказать, что 
МЪетность эта, находяпяся въ ней святыни и населяюций 
ее народъ,—все польское католическое, а, не исконнов рус- 
ское православное. Съ другой стороны,—какъ живой укоръ 
тъмъ изъ братьевъ налпихъ, которые, у наслвдовавъ отъ пред- 
ковЪ своихъ родной языкъ руссяй и вмЪъотЪ съ тТЪмМЪ, ко- 
нечно и святую вЪру ихъ православную, не прониквулись 
тЬмъ, общимъ подъзмомъ религознаго и нацональваго са- 
мосознашя, которымъ харакхеризовалась эпоха возрожденя 
60-хъ годовъ въ нашемъ краЪ; укоръ тЪмъ, у которыхъ, къ 
стылу ихь, пе заговорила русская кровь, ие потянуло къ 
ВЪрЪ отцовъ, а ‘оставило и до нынЪ рабами вЪры тЪхъ-же 
пановЪ-поляковъ, иго которнхъ несли и проклинали ихъ 
предки. мы Е 

Принесенный въ настояци! депь-образъ Пресвятыя 
Богородицы, именуемой „Подгатьскою“, о которомъ мы на- 
хоъимъЪ свъдъшя въ „Русской СтаринЪ“ еще отъ семисо- 
тыхъ годовъ, былъ оспариваемъ католиками, какъ прина- 
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длежащая имъ святыня, и нереданъ православнымъ по рас- 
поряжен!ю незабвеннаго графа Муравьева. Этотъ образъ, 
какъ историчесый памятникъ исконнаго здЪсь православ!я, 
воочо и громче всякой рЪчи знаменуетъ намъ тЪ завЪты, 
которые оставили намъ предки здьшнихъ обиталедсй, защи- 
щавийе, даже кровью, свою защитницу иХодатайницу предъ 
престоломъ Всевышняго и осфняемую Ея Божественнымъ 
Покровомъ вЪру православвую. И хотя все личное и смерт- 
ное отходитъ въ вЪчность, но историческй  подвигъ пред- 
вовъ нашихъ, подъятый ими на защиту своихь святынь и 
„Ъоы, этотъ подвигъ не умретъ, напротивь онъ молчаливо 

сть насъ дФтей и внуковъ, и будетъ поучать потомков 
ненихь долго, доколЪ славно и грозно имя русское право- 
славЕое, стоять за защиту своей народлости и вЪФры право- 
славой. Память 0 подвигахъ предковъ и побудила насъ 
зъ насгсяпИй день перенесть съ должною честью святой 
образъ сей на то мЪсто, гдЪ онъ натодился въ течеши. не. 
одного взка и это доброе наше намЗреше раздфлено при- 
знашемъ и уважешемъ со стороны православныхъ жителей, 
сосВднихъ приходовъ и представителей единственной’ въ 
залей мЪетности организащи русекихъ людей въ лиц ИХЬ, 
сляга, ва что мы высказываемъ всъмъ посЪтившимъ, ‚налре, 
торжество искреннюю. признательность и благодарность. 

Пусть же, брате, этотъ Святой Образъ Богоматери под-. 

ниметь въ насъ бодрость славныхъ предковъ нашихъ, ‚раз- 
сЪеть безучастность нашу къ дЪламъ святой вЪфры, вселить 
въ насъ всю силу любви Христовой, полагающей душу, за, 
други своя и подниметь въ насъ сознаше несокрушимой 
силы и мощи сплоченныхъь русскихъ людей въ нашемъ. 
искони русскомъ православномъ крав. Будемъ помнить, что 
только наше вфковое православе, вЪра народа русскаго, 
всегда поддерживало и охраняло Россо въ эпохи испыта-. 
И и невагодъ. Въ виду этого всЪ мы должны благовть. 
предъ нашей церковью и вс судьбы ея и илтересы должны 
быть намъ близки, особенно въ настоящее время, когда `ВЪ 
силу яснаго взгляла разумной государственяой терпимости 
къ иновЪрцамъ страны, съ высоты Престола сказаны слова 
Монарха: пусть вся хвалить Господа по совЪети и обы- 
‘чаю отцовъ и дьдовЪ. 


И. 


Говорю. „особенно въ настоящее время“ потому, что, 
даровавъ своимъ подданнымъ свободу совЪети, Государь 
ТЪмъ возложилъ на насъ особую обязанность самимъ за- 
щищать интересы церкви и вЪфры, не надЗясь на огражде- 
н{е государственной религ!и какими либо особыми репрес- 
сивными мБрами или ограничительными. „Геперь мы мо- 
жемъ бороться съ выступленями ановЪрцевъ, особенно ла- 
тинянъ, дишь путемъ возрожденя, расширеви и укрфпае- 
шя въ народЪ православно-русскаго самосознан1я въ пол- 
помъ этого слова ‘смыслЪ. Но для этого мы должны любить 
всЪмъ сердцемъ и всею душою не личные только, но обице 
интересы всвхъ русскихъ людей въ краз вообще, что и да- 
етъ намь возможносгь объединиться, сплотиться и дружно 
выступить на защиту своихъ религозно-нацональныхъ 
правъ. А что въ единен!и сила, это всякому извЪстно. И 
дъйствительно, если уклонене отдЪльныхъ членовъ приход- 
ской семьи въ иновфр1е станетъ причинять душевную боль- 
не пастырямъ только духовнымъ; а всЪмъ прихожанамъ, то, 
съ увЪренностшо можно сказать, и самыхъ случаевъ укло- 
нешя не будетъ, такъ какъ и причины уклоненя и сред- 
‘ства къ ихъ отвращен!ю. скорзе могуть быть извЪетны цъЪ- 
лому обществу, чЪмъ елинолично пастырямъ церкви. | 

Но какимъ же путемъ мы можемь скорЪе объединиться 
ВЪ одно ЦЪлое, какъ неё путемъ нашего обтлцаго интереса 
путемъ палцей святой вЪры! При замфтной релитюзной бе- 
зучастности простого парода, объясняется не недостаткомъ 
въ немъ вЪры, а неполнымъ еще, по необразованности сво- 
ей; попимашемъ ея, въ немъ всегда было сильно благоче- 
сте и почтене кь тЪмъ м$стамъ, гдЪ находятся чтимые 
иконы, пред которыми онъ изстари изливалъь и нынЪ изли- 
ваегь въ молитвахъ свои рфдюя радости и частое горе. 
Вотъ эти то любовь и уважен!е наже къ святымъ иконамъ 
да и послушить намъ путемъ къ нашему религозному объе- 
динен!ю. Будемъ только охотно. и возможно чаще собираться 
къ подножю святыхъ иконъ сами, будемъ къ этому прив- 
лекать дЪтей нашихъ, будемъ внимательно прислуживаться 
къ словамъ святыхъ молитвъ и голосу пастырей церков- 
ныхъ и тогда разеЪется и наша холодность къ релишоз 
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нымъ потребностямъ, уменьшится по возможности всец®ло 
поглотившее насъ пристрастие къ земнымь только интере- 
самъ, исправится нравственность и убЪждешя молодежи 
нашей, и мы, приблизившись къ начортанному намъ иде- 
алу жизни христанской, скорЪе поймемъ, полюбимъ другъ 
друга и отсюда объединимся въ одну общую православную 
русскую церковь, которую, по словамъ Спасителя, и врата 
адовы не одолЪютъ. 

Помолимся же, брате, ВладычицЪ нашей БогородицЪ, 
собравшей насъ въ настояши день къ честному образу Ея, 
да пошлеть Она намъ душевную силу отрЪшиться по воз- 
можности оть мелкихъ и суетныхъ житейскихъ попеченши 
и поможетъь намъ проникнуться силою Любви Христовой, 
взять кресть свой и пойти во слЪдъ Спасителя нашего. Аминь. 


Священникъ Г. Нещеретовъ. 


ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909 годЪ. 


ежедневная, независимая самая И И распростране нная рус: 
ская газет 


СВЬТЪ. 


Издаше Е. Г. Комаровой. 
Подписная цфна съ пересылкою или доставкою, на годъ съ ян- 
варя по 31 декабря 4 р. На полгода, сь 1 января или съ тюля 
2 р. На три мЪсяца, съ 1 янв., по 1 апр. съ 1 поля по 1 окт. 
Подробные отчеты г. Буй-Ту ра, о засвдашяхъ Государств. Думы. 
Въ 1909 г. „СВЪТЬ“ удьлитъ особенное внимание славянскому ^ 
вопросу и славянскимъ дЪламъ. 
Адресовать: С.-Петерб. Невский, 136 
Подииска на газету СВЪТЪ 1909. 

„Св Ътъ“ еъ самаго своего основашя былъ русской га- 
зетой и защищаль права и интересы русскаго народа, русскихъ 
людей, независимо отъ сословй и состоя. 

Но русеюй человфкъ, руссый народъ только тогда будетъ 
стоять на высотЪ своего великаго призван!я, если будетъ чув- 
ствовать свое родство и кровяую общность съ мровымъ славян- 
ствомъ. Росая и славянство нераздВлимы. 

Вотъ почему „СВЪТЪ“ стоялъ всегда на стражЪ славян- 
скихЪ интересовъ, воть почему наша газета всегда относилась 
чутко и внимательно къ тому что происходить въ славянскомъ 
мръ. 

Въ наступающемъ 1909 году газета „СвЪтъ“, имЪя въ виду 
знаменательныя собымя на Ближнемъ ВостокЪ, будеть слЪдить 
за, событями въ жизни славянства. 

Редакщей „СОвЪта“ приняты всЪ м$ры къ тому, чтобы чи- 
татели были своевременно и подробно освЪдомляемы о томъ ‚что 
происходить на Ближнемъ ВостокЪ. 

Весьма вЪроятно, что 1909 годъ будеть страшнымъ годомъ. 
Зарево кроваваго пожара можеть охватить всю Европу. 

Въ предвидфнши этихъ собыйЙ редакщя „СвЪта“ вошла въ 
сношеше съ лицами, находящимися въ курсЪ ДЪлЪ и обезпе- 
чила заранЪе правильное и своевременное доставлене. новостей 
съ Ближняго Востока. 

Вообще говоря, редакщей „СвЪта“ припяты всЪь мФры къ 
тому, чтобн обезпечить своихъ читателей свЪжимъ и злободнев- 
вымъ малеуаломъ по славянскому вопросу. 

Подписная цЪна на газету „СвЪтъ“ съ пересылкой и достав: 
кой. На годь 4 руб. На полгода 2 руб. НаЗ м%еяца1 руб. 
На 1 мЪеяцъ 83 копейки, 


9 ГОДЪ ИЗДАШЯ. 
ОТКРЫТА. ПОДПИСКА на 1909 годъ. 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 


РУССКОЕ ЧТЕНИЕ 


съ безплатнымь приложешемъ еженедЪльнаго художественнаго 
журнала 
„Сборнинъ Русснаго Чтеня 
съ рисунками и картинками. 
Самея дешевая, распространенная и освЪдомленная газета. 


Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отд®лъ сельскаго хо- 
зяйства. Новоети одновременно: еъ другими газетами. Свои ко] - 
респонденты. Полная освъдомленность. 


‹ ПОДРОБНЫЕ. ОТЧЕТЫ 0 ДУМЪ. 
Въ 1909 году „РУССКОЕ ЧТЕМЕ" выходить въ УВЕЛИЧЕН- 
°_ НЮМЬ размьрь, 


- Въ 1909 году 12 безплатныхь премий: 
Разсылаются каждый мЪсяцъ, ажурналъ „Сборникъ“ еженедъльно. 
ВСЕГО ВЪ 1909 ГОДУ 64 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНИЯ. 


1) СтЪнной табель-календарь на 1909 г., въ краскахъ съ рисунк. 
2) Сборникъ народныхъ примЪть, суевЪр1й, пословицъ, погово- 
рокъ и прибаутокъ; 8) Сборникъ историческихь анекдотовъ. 
4) 300 полезныхъ совЪтовъ по сельск-хоз., домоводству и дом. 
медицинЪ: 5) Полезныя лекарственныя растевя. Какими лечить- 
ся; какое дЪйстне производятъ, какъ ихъ собирать и разводить- 
Ядовитыя растеня. СовЪты на случай отравлешя ими; 6) Само- 
учителт, сапожнаго ремесла. Выборъ кожъ. Кройка и шитье раз. 
обуви. 7) Поваренная книга, сушка и приготовлене консервовъ 
изъ плодовъ, ягодъ и овощей. Заготовлеве грибовъ въ прокъ. 

Приготовлен1е разныхъ напитковъ домалнимъ способомъ (пло- 
довыхъ винъ, ликеровъ, пива, наливокъ и квасовъ); 8) Руковод- 
ство по бухгалтерш и счетоводетву; 9) ПЪсенникъ. СОборникъ 


ПЪсень народныхъ и воённыхъ (всего болЪе 100 пЪсенъ); 10) Дур- 
ныя привычки и какъ отъ. нихъ избавиться (пьянство, куреше, 
употреблене различвыхъ возбуждающихъ средствъ, онанизмъ и 
проч.); 11) Справочный указатель о переселеви на новыя мЪста, 
и о пр!обрЬтеши земли при содфйстви Крестьянскаго Поземель- 
наго Банка; 12) Борьба. съ насЗкомыми вредными для полей, 
огородовъ, садовъ и лЪъеовъ и способы ихъ истребленя (саранчи, _ 

прусика, кобылки, черепашки и др.). 


Подписавиияся на 1909 г. получаютъ газету въ эломъ году 
БЕЗПЛАТНО С0 ДНЯ ПОДПИСКИ. < 


Подтисчики получаютъ отвты на всЪ вопросы и совЪты врача; 
въ срочныхъ дзлахъ особыми письмами. _ 
Изъ отзыва о „Русскомъ Чтеи“—въ-—_Церковныхъ ВЪдомостяхъ“ 
№ 14 за 1907 годъ. 


Газета „Русское Чтене“ улостоена. оцЪнки съ авторитетной сто- 
роны: получила ВЫСОЧАИШЕЕ одобреве для войскъ и одобре- 
не со стороны многихъ вЪдомствъ, в», томъ числ Министерства. 
Народнаго ПросвЪщевя и ВЪдомства Православнаго ИсповЪданя. 
Достаточно ознакомиться только съ нЪеколькими нумерами га- 
зеты, чтобы признать эту оцзнку вполнЪ заслуженною, нельзя 
не пожелать ей успЪха и широкаго распространеня, особенно въ 
деревнЪ, въ православномъ ‘приходЪ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ 3 руб съ пересылкой. На 4 
мЪсяца 1 руб. съ пересылкой. 
Пробные нумера газеты „Русское Чтене“ БЕЗПЛАТНО. Подписка 
принимается въ Главной конторЪ и редакщи: Спб., Надеждин- 
ская, № 19, и во воЪхъ мъЪетахъ по прему подписки. 


Релакторъ-Издатель Дм. Дубенск!и. 


ОБЪЯВЛЕН! Я 


| 3 „БУДИЛЫ Ь Н И КТ а ть дк 
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 Вступающи ВЪ 45 г. существовашя сатирически журналъ 

„БУДИЛЬНИКЪ“ коренннымъ образомъ обновляется съ 1909 г. 

въ духЪ современныхь художествентыхь и литературныхь тре- 
боваши. 

Новая редакщя поставила задачею перомъ и карандашомъ 
отражать во области жизни, наряжал художественный рисунокъ 
и живой текстъ вь изящную внЪшнюю форму. 

Редакщя, заручившись содъйстыемь многихъ художниковъ 
и литераторовь, располагаеть и необходимыми техническими 
средствами: вводится новый способъ воспроизведеня рисунковъ 
въ краскахъ, заготовлена велен. бумага для печаташя журнала. 

Увлая вызвать притокъ новыхъ литературных и художе- 
ственныхь силь, редакщя обновлениаго „ВУДИЛЬНИКА“ орга- 
низовала на 1909 годъ; 
== ХУДОЛУСОТОЗЕННЫЙ к ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРСЫ == 


По три преми въ 100, 75 и 50 р. будуть выданы за три 
лучшихь юмористическихь разсказа и рисунка. Их 

Въ 50 художественно-иллюстрировавныхь номеразъ „БУ- 
ДИЛЬНИЕТ“ дасть: 200 воспроизведенныхъ новымъ способомъ 
крупныхъ рисунковъ въ краекахь на общественныя, бытовыя и 
политическя темы, 2.000 слишкомъ злободневныхъ каррикатуръ, 
шаржей, мелкихъ ригунковъ среди текста. 

Въ видЪ преми „Вудильникъ“ дастъ подинисчикамъ само- 
стоятельный, первый въ Росоышм снещальный дфтеый иллюстри- 
ее. юмористичесый и риа нь. 


1 ДОБРОЕ УТРО ?- 


Въ ЕвропЪ дфтская журналистика вырабртала типъ спец- 
льнаго дЪтскаго художественнаго юмористическаго и спортив- 

наго`яурнала. Въ Росфи существуеть пробфлъ, который редак- 
щя и заполняетъ. 

„ДОБРОЕ УТРО!“ предназначается для дфтей средняго и 
ыладшаго возраста и ставить задачею вносить здоровый смЪхЪ 
въ дётскую и давать дьтямъ возможность слЪдить за развиемъ 
дтской литературы и за успЪхами спорта. 

„ДОБРОЕ УТРО!“ въ своихъ книжкахъь дастъ: 1) снимки съ 
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картинъ `иаВЪотныхЬ хуложниковъ, 2) Рисунки и каррикатуры 
въ краскахъ 3) Разсказы, повфсти, стихи, 4) Очерки изъ ма 
науки, 5) Обзоръ ДЪтской литературы, и 6) Дътеюи спортъ. 

Срокъ выхода журнала два раза въ мЪсяцъ. Въ годъ 24 
книжки. Первый номеръ „Добраго Утра!“ выйдеть въ декабр\ с. 
г. и составить изящный подарокъ дЪтямъ къ празднику Рожде- 
ства Христова. 

Журналъ открываетъ свои страницы для рисунковъ и сценъ, 
исполненныхъ дзтьми-читателями. 

Въ концЪ года редакщя дасть годовымъ ‘ подписчикамъ 
книжку—Въ помощь юнымъ читателямъ—указатель новостей 
ДЪтекой литературы, вышедшихъ въ 1909 году. 

Подписная цЪна на Доброе Утро“—2 р. для г_ 
писчиковъ на „Будильникъ“ 1 р. въ годъ. 


ПОДПИСКА на 1909 г. ОТКРЫТА 


УСЛОВЯ ПОДПИСКИ на 1909 г.: Будильникъ съ приложешемъ 
„Добраго Утра“ на 1 годъ въ МосквЪ 9 р. на города 10р., на 1/5 
года 4 р. 50 к., и 5 р.; допускается разсрочка: при подпискЪ въ 
Москвз 5 р., на города 6 р. кь 1 ня по 4 р. ОтдБльно „Бу- 
дильникъ на годъ въ МосквЪ 8 р., на города 9 р., на Ч, года 
въ Москв% 4 р. 50 к., на города 5 р., разсрочка: при подпискЪ 
въ Москв% 4 р. 20 к., кь 1 Поня 3 ф. 50 к., на города 5 р. и 4р. 
ОтдЪльно „Доброе Утро“—2 р. ВЪ ГОДЪ. 
Письма и деньги адресуются: Москва, редакщя журналовъ „Бу- 
дильникъ“ и Доброе Утро“ Тверская, домъ Спиридонова. 


Й 


Открыта подписка на 1909 —ХХ г. 
(подписной годъ начинается съ 1-го но 


Хрироба и Люби 


52 №№ журнала, въ цвЪтныхь обложкахъ, съ рисунками. ' 
Романы, повЪсти и разсказы. Живописныя путешествя по 
всЪмъ частямъ свЪта. Необычайвыя приключен1я на суш%, на 
мор и въ воздухЪ. Описашя чудесъ и великихъ явлен приро- 
ды. Диковинки животнаго и растительнаго мра. Очерки по всВмъ 
отраслямъ зная. Новзйпия открытя и изобрфтешя человЪче- 
скаго ген1я. Спортъ во вс времена года. Задачи на преми и т: д. 
20 КНИГЪ 4.000 стран. ПОЛНАГО СОБРАНЯ СОЧИНЕНИЙ въ 
полныхъ переводахъ, безъ сокращешй Ч. ДИККЕНСА. Въ эти 

первыя 20 книгъ войдуть слЪдуюция ироизведевя: 
. 2 


Оливерь  Твистъ.—Ролждественске  разсказы—Посмертныя 
записки Пикквинскаго клуба.—ПовЪсть о двухъ городахъ.=Боль- 
пия надежды.—Тяжелыя времена.—Домби и сынъ.— Тайна Эдви- 
на Друда—НЪФть прохода.—Бордингъ-гаузъ.—-Станщя Мэкби.— 
„Предписате д-ра Меригольда.—Мистеръ Минсъ и его кузенъ.— 
НепредвидЪвный случай.—Семья Тоговъ. —Горацсо Спаркинсъ.— 
Дуэль.—Ломашн! спектакль.-—Черная вуаль.-—итейская борьба. 

20 КНИГЪЬ 4.500 стран. вь одинь годъ ПОЛНОЕ СОБРАНТЕ 
СОЧИНЕНИЙ КОНАНЪ - ДОЙЛЯ. Полное собраше сочинешй Ко- 
нанъ-Дойля впервые появится на русскомъ языкВ въ полныхь 
переводахъ, безъ сокращений. 

Кн. 1. Приключевя Шерлока Холмса. Знакъ четырехъ. Крас- 

‚ное по бЪлому. Кн. 2. Капитанъ ` „Полярной звЪзды“. ЧеловЪкъ 
“изъ „Архангельска“. Кольцо Тота, и др. разскалы. Кн. 3. Вели- 
кая тьнь. За городомъ. Зеленый флагъ. Капитань Шаркэ. РаздЪ- 
тое привид5ше, и др. разеказы. Ви. 4. Лига красноволосыхъ. 
Тайна Боскомской долины. Пять апельсиныхъ зернышекъ. Чело- 
вЪкь съ уродливой губой. Голубой карбункулъ. Палецъ инжене- 
ра. Пестрая лента. Корона изъ берилловъ, и др. разсказы. Кн. 5—6 
Мика Клеркъ, ром. Кн. 7. БЪлый отрядъ, ром’ Ки. 8. Воспомина- 
ня о Шерлокв ХолмеЪ. Роковая тайна. Мелтое лицо. Горбунъ. | 
Гречесвй переводчикъ. Морекой договоръ, и др. разсказы. Кн. 9. 
Торгов. Домъ. „Гедльстошь и Ко“, романъ. Кн. 10. Подвиги бри- 
гадира Жерара. В кругь красной лампы. Кн. 11. Приключенше 
бригалира /Керара. Дядя Бернакъ. Кн. 12. Изгнанцики, роман. 
Кн. 13. Баокервильская собака. К. 14. Трагеля съ „Короско“. 
Король Лисъ. Новая катакомба. ТЪнь впереди. Черный замокъ, 
и др. разсказы. Ин. 15. Письма Стерка Монро. Кн. 16 Родней 
Отонъ. Кн. 17. Возврацен!е Шерлока Холмса. Приключеше въ 
пустомъ домЪ. Приключене съ пляшущими фигурками. Приклю- 
чеше Чернаго Питеру. Шесть наполеоновъ. Золотое  пенснэ, и 
„‚друме разсказы. Кия. 18. Сэръ Найгель, ромашъ. Кн. 19—20. Но- 
вЪйпия произведен, которыя появляются въ 1908—9 гг. 
ОСОБАЯ ПРЕМТЯ 
„НАКЪ САМОМУ УСТРОИТЬ НИНЕМАТОГРАФЪ“. 7 
Подробное описаше сть рисунками и конструктивными чертежами 
Вл. Фисейскаго. 

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: за годъ со всБми прилож. безъ дос- 
тавки и пересыл. 6 руб. съ дост. и перес. по всей Росаи 7 руб. 
Допускается разсрочка: при. подиискВ 3 р., кь 1 айрЪла 2 р. и 
къ 1 оля остальные. Или.въ течеши первыхъ семи м3Ъсяцевъ, 
начиная съ ноября, по 1 рублю. 

Редакщя: С.-Петербургь, Стремянная, 12, собств. д. Изд. 
| Ц. Ц. Сойкниъ. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ. 


на единственный въ Росёи беллетристическ!й и публицистиче- 
ск духовно литературный и церковно-общественный 


ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ МУРНАЛЪ 2-й годъ 


„КРАСНЫЙ ЗВОНЪ“, будучи совершенно независимъ въ 
своихъ мньшяхь по животрепещущимъ вопросамъ жизни цер- 
кви и духовенства, въ своихъ, какъ беллетристическихъ, такъ и 
публицистическихъ, статьяхъ всегда будеть ратовать за освобо- 
ждеше и обновлеше церкви и ея жизни, раскрьпощеше духо- 
венства, возвышеше его авторитета черезъ установлеше живой, 
органической связи между нимъ и паствою и черезъулучшеше 
его духовнаго и матерлальнаго быта. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 

--ОТДЗЛЪ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИИ, въ которомъ помЪща- 
ются романы, повЪсти, расказы, очерки и проч. изъ жизни духо- 
венста, дух.-учебн. заведейй и вообще духовнаго сословля. 

П-ОТДВЛЪ ПУБЛИЦИСТИЧЕСЕКЙ, въ которомъ помЪща- 
ются; 1\ Оригинальныя статьи по вопросамъ церковно-обществен- 
ной жизни особенно требующимъ коренной реформы; 2) Хроника 
—краттюя сообщешя о собымяхь и фактахъ общественной и цер- 
ковной жизни; 3) Церковно-общественная жизнь въ Росфи—от- 
мЪчаеть и освЪщаеть съ идейной точки зрЪ1я наиболЪе круп- 
ныя событя церковно-обществннной жизни за истекпий мЪсяцъ; 
4) Обзоръ . печати—въ которомъ отмЪчаются наиболЪе интерес- 
ныя мня перодической печати по вопросамъ церковно: общест- 
венной жизни, съ критической оцЪнкой этихь мнзый; 5) Цер- 
ковно-Общественная жизнь аа границей.—Какова регилигюозная и 
церковная жизнь за границей, каково положеше инославныхъ 
церковей въ отношеши къ государству, кая отношеня сущест-. 
вують въ нихъ между пастыремъ и пасомыми, между высшей 
1ерархей и низшимъ духовенствомъ, кашя мвры принимаются 
для улучшеюя церковной жизни—отвФчать на эти вопр сы, спо- 
собствующе расширен кругозора въ оласти жизни Оотечест- 
венной, и является задачей этого отдЪла; 6) Церковное обновле-* 
не, —гдЪ перепечатывается все, что появляется наиболВе инте- 
реснаго ьъ перодической печати по вопросу объ обновлени 
Церкви; 7) Духовенство и паства;—отдЪлъ, посвященный нуж- 
дамъ духовенства, паствы и ихъ взаимнымъ отнопев1ямъ; 8) Кор- 
респонденщи отъ собственныхъ корреспондентовъ; 9) Библогра- 
фия: 10) ИзвЪетя и замфтки; 11) СмБоть; 12) Почтовый ящикъ. 

Являясь единственнымъ церковно-общественныь ежемЪ- 
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сячникомъ, беллетристическимъ и публицистическимъ, „КРАС- 
НЫЙ ЗВОНЪ*, при независимости своихъ мнЪн и обищи ма- 
терала по самымъ жгучимъ вопросамъ церковной жизни, пред- 
ставляетъ особый интересъ для духовенства и его семей. 

Журналь выходить по образцу лучшихъ свЪтскихъ ежемЪ-. 
сячниковъ-—княжками до 20 печатныхъ листовъ киждая при уча- 
сми выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ. 

Услов1я подписки: на годъ—6 рублей, на полгода—3 рубля, 
на 2 м. 1 р. съ дост. и перес. въ Росси. За границу: на годъ— 
10 руб., на полгода—5 руб Отдульныя книжки журнала мо 1 руб. 
50 коп. съ перес.; нал. пл. на 10 к. дороже. Книгопродавцы 
удерживаютъ изъ подписной цЪны 59. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦТИ: С.-Петербурть, 3-я Рождественская ул. 
домъ № 8, кв. 1 Телефонъ № 78—84. 

Волфдотвйе сняты ареста и отмЪфны распоряжешя о пр!оста- 
новлеши изданя, оставицеся комплекты журнала „Звонарь“ за 
1907 годъ могутъ быть прюбрЪтаемы по цЪиЪ 7 руб. за годъ. 


® 


Открыта подписка на 1909 годъ. 
на еженедЪльный иллюстрированный журналъ путешествий и 
приключенй на о и на МОРЪ. 


ХХУ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 
въ течеши года подписчики журнала получатъ: 

50 №Л ЖУРНАЛА, содержащихъ 1200 столбцовъ обильно 
иллюстрированнаго текста. Въ ввиду ЮБИЛЕЙНАГО ГОДА 
ИЗДАНЯ, журналъ „Вокругъ СвЬта“ будеть выходить въ 1909 г. 
въ увеличенномъ объемЪ и съ заглавными рисунками на первой 
полосЪ, исполненными въ краскахъ, по образцу лучшихъ загра- 
ничныхъ иллюстрированныхъ журналовъ. 

#2 ннигъ ИЛЛЮСТРИРОВАН. СОЧИНЕНИЙ блестящаго 
- современнаго. англИйскаго писателя-реалиста Рид. НИПЛИНГА, 
получившаго въ 1907 г. на международ-номъ конкурсЪ пред- 
ставителей литературы премшю НОБЕЛЯ за гуманитарное нап- 
равлен!е своихъ произведенй. 

СОДЕРЖАНТЕ: Въ джунгляхъ. Очерки и разск. изъ инд ск: 
природы.—Храбрые Капитаны. Разсказы изъ жизни америк. мо- 
ряковъ.—Простые разсказы изъ холмистой страны. Изъ жизни 
обитателей предгорьевъ Гималаевъ.=Городъ страшной ночи и др. 
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разск. изъ индШск. жизни.—Самая чудная истомя въ МрЪ.— 
Приключен1я юнаго тибетца Кима, сдЪлавшагося Далай-ламой.— 
Наулаки. Разск. съ Запада и Востока.—Изъ моря въ Море. (Индия, 
‚ Китай, Японя, Америка). И т. д. 

12 ннигъ ИЛЛЮСТРИРОВАН. СОЧИНЕНИ современяаго 
англИслаго писателя-утописта ГЕНРИ УЭЛЬСА. - 

Г. Уэльсъ является какъ бы преемвикомъ творчества Жюля 
Верна въ области фантастической литералуры, но онъ значитель- 
но шире и глубже послЪдняго. Исходя изъ научныхь данныхъ, 
при помощи своего неистощимаго воображешя, Уэльсъ необы- 
чайно увлекательно описывлетъ жизнь будущаго человЪчества 
гешя въ области физическихъ наукъ, медицины, техники, 'возду- 
хоплаван!я, военнаго дЪла и т. д. ? 

СОДЕРЖАНИЕ: Романы, повЪсти и разсказы: Война М!ровъ.=“ 
ЧеловЪкъ-Невидимка.—Когда спяш пробудится.—УАенщина съ 
Моря.-—Пища Боговъ.—Современная утошя.—Во дни кометы— 
Великаны воздуха.—Техника Будущаго.—=Похищенная Бацилла.— 
Разсказы о времени и пространств®.—Завоеватели воздуха. Ит. д. 

Въ виду особаго интереса, который возбуждаетъь теперь пр- 
всюду т. наз. „АИВАЯ ФОТОГРАФ“, гг. подписчики, по вне- 
сеши полной годовой подписной платы, получать ‘особымъ без- 
платнымъ приложешемъ иллюстрированную книгу: 

Синематограя»ъ, его происхождене, устройство, обще- 
ственное и научное значен!е. 

КромЪ того, съ приплатою одного рубля подписчики „Вок- 
ругъ Св$та получать: 

12 ВЫПУСКОВЪ общедоступной зослог?и, составлен 
подъ редакц. англИск. натуралиста Чарльса Корнишь: 

МИР ЖИВОТНЫХТ въ фотографяхь съ натуры, издан- 
ной въ видъ ‘солиднаго альбома, содержавшаго текетъ и до 200 
снимковъ млекопитающихь животныхъ всЪхъ частей свЪта въ ихъ 
природной обстановкЪ. Это стдержательное издане, стоящее въ 
отдЪльной продажЪ три рубля, . является цфннымъ и полезнымъ 
пробр$тешемъ для каждой семьи и школы, для каждаго люби- 
теля природы. 

4 р. ЦЬна на’ ГОДЪ безъ альбома „Миуь животныхъ въ 
фот. съ натуры“ съ перес. и доставкою. 

‚ Допускается разерочка: при подпиекВ 2 р., 1 апр%ля 2 р., 
Коля ру. 

Адресъ конторы журн. „ВОКРУГЬ СВЪЗТА“: Москва, Твер- 
ская улица, домъ Т-ва И. Д. Сытина. 

т Издане Т-ва И. Д. СЫТИНА. 

3 р. ЦВна на ГОДЪ съ альбомомъь „Мфъ животныхъ въ 
фот. съ натуры, съ перес. и доставкою. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НЛ 1909 г. (изд. 24-й г.) 


„РУССКИ ПАЛОМНИКЪ 


издается съ 1885 г.—-Одобренъ всЪми вБдомствами. 
5 № № ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ЖУРНАЛА 
большого формата, до 2,000 стран. текста, и до 300 иллюстрац. 


| КНИГЪ ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНИЯ, до 2,000 стран. кото- 
рыя будутъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго мЪсяца. ` 


ВЪ СОСТАВЪ ЭТИХЪ КНИГЪЬ ВОЙДУТЪ СОЧИНЕМЯ: 


1) ПРОЛОГЪ. 0Обработ. Свящ. П Поляковъ. 

2) „СЫНЪ ЧЕЛОВЪЧЕСКТИ. Опровежене ложныхъ теорй 
о ЛицЪ [исуса Христа и собраше свидвтельствъ со стороны не- 
върующихъ о высокомъ достоинств характера, жизни и ДЪль. 
Его. Доктора богословя, профессора Филиппа Шаффа. 

3) СЫНЫ СВЪЗТА. Второй сборникъ церковно-историч. по- 
вЪстей. Л. И. Денисова. 

4—5) НОВАЯ СКРИЖАЛЬ. Объяснеше ‘всъхъ церковныхъ 
службъ, обрядовъ, молитвослоый и предметовъ церковнаго оби- 
хода. Армепископа Венамина Нижегородскаго. 

6) ДВА МГРА. Повъеть изъ первыхъ временъ христан- 
ства, Н. Калестинова. 

7—8) Доказательства истинности христанской вЪры наосно- 
ваши буквальнаго исполненця ветхозавЪтныхь и новозавЪтныхъь 
пророчествъ. ИзвЪстн. англ. богослова Кейта. 

9) „Возрятъ нань его же прободоша“. Карт. изъ 
зем. жизни Спасителя. М. Монлора. 

. 10) БесЪды объ отношен1и церкви къ хриспанамъ. 
Проф. Юевек. Духовя. Академи Я. А. Амфитеатрова. 

11) Княгиня-инокиня. Иетор. пов. изъ русской прид- 
ворной жизни ХУШ вЪка. Н. А. Клименко. 

12) Апокалипсисъ. Толковане Святаго Андрея, Архе- 
пископа и съ подробн. историко-догмат. очеркомъ 
Ив. Ювачева. 

-)—=— КРОМЪ "ого ЕЩЕ БУЛУТЪ ДАНЫ: —=—( 


Полныйкругъ ГОСПОДНИХЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Соста- 
вилъ Е. Поселянинъ. Это опясаше Господнихь праздниковъ вм%- 
стЪ съ описашемъ праздвиковъ Богородичныхъ (см. ниже о кн. 
„БОГОМАТЕРЬ“) составить полный кругь всЪхъ . праздниковъ 
во имя [исуса Христа и Пр. Богородицы. 

4 книги свыше 700` стр. больш. форм. ПРАВОСЛАВНЫЯ 
РУССЮЯ ОБИТЕЛИ. | 
Полное иллюстрирован. описане ‚ вовхь православныхъ русскихъ 
монастырей въ РоссЙской Импеми и на АеонЪ. | 

Я у 


4 книги свыше 700 стр. большого форм. БОГО м 'АТЕРЬ 
Полное илюстр. описаше всЪхЪ (602) иконъ Богоматери съ при- 
ложешемъ описашя земной жизни Пресв. Богородицы и посвя 

° щенныхъ Ея имени праздниховъ. 
Подъ релакщей Е. ПОСЕЛЯНИНА. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: ва журналъ безъ доставки въ Сиб. пять руб. 
съ дост. и перес. всей Росфи шесть руб. 
Допускается р ка: При подинекЪ 2 руб., къ 1 АпрЪ- 
ля 2 руб. и ! Поля остальи. 


Главная Контора С-Петербургъ, Стремянная. 12, собств. д. 


ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСЕА 
на политически, юмористичесвй, художественно-литературный, 
вообше недурный журналъ 
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и 


адича журнала какъ и всякаго К НУ, и. 

бить направо, налЪфво и по-середкЪ, 
и главнымъ образомъ,—жидовъ, ихъ прихвостней, лф\вшей, ка- 
дюковъ, анархистовъ, бомбистовъ, и т. п. тварь. Съ королями, 
графами баронами, жидовствующими министрами, генералъ-гу- 
бернаторами, градоначальниками и прочими народными печаль- 
никами „инутъ“ стЪеняться не будетъ. Программа журнала 

обширная— 

лупи сколько влфзеты , 
Не желая отставать оТь другихъ, Ре; дакця „Кнута“ дасть 
всЪмъ поднисчикамъ, несшимь полную плату, роскошную, доро- 
гую премш: 


„БАЛЪ-МАСКАРАДЪ 


съ ббгатомъ мидовекомъ дом Въ, польшь*, 
большую картину извфст. художника Ст. МухарсКаго изъ 'собра- 
шШя картинъ А. С. Шмакова, исполненную въ двЪнадцать кра- 
сокъ, размфромъ 81/—12 вер. 
Подписка принимается тольно на одинъ срокъ: 
Съ 1 1юля 1908 г. по 1 января 1908 г. @ р. 23% к. съ доставкой 
и пересылкой. 

Зсего въ течеше полугодя выйдеть 18 №№ (въ неопредЪ- 
ленные сроки). Прешя высылается немедленно по получеши 
подписной платы- ^“ 

Контора и Редакщя въ Москвь; Большая Садовая, д. Чи- 
жиковой, кв. 2. 
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` СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 
открыта подписка на самый общедоступный иллюстриро- 
ванный еженедЪльный журвалъ въ Росеш 


„ДРУЖЕСИЯ РБ 


на 1909 годъ. Выходить одинъ разъ въ недЪлю по 
* воскресеньямъ. 

ВсЪ новости и веЪ выдаюнцяся статьи, появляюцияся въ 
дорогихъ издашяхъ, будуть помфщены па страницахъ „Лружес- 
кихъ Ръчей“. Въ каждомъ номерЪ рисунки. 

„Дружесмя Р%чи“—издаше безпартИное, ипрсводящее въ 
жизнь начала, возвъщевныя ВЫСОЧАИШИМТ манифеетомъ 17 
октября 1905 года. 

Въ журналЪ помЪщаются тевуийя событя, вопросы сельска- 
го’и домашняго хозяйства, военный отдЪлъ, врачебаые совфты, 
разсказы, иллюстрированные очерки по научнымъ и обществен- 
нымъ вопросамъ, портреты выдающихся людей, историчесве 
очерки, странички смЪха на интересныя темы изъ русской и 
иностранной жизни. 

Въ каждомъ номерз подробные отчеты о засфдашяхъ Государ- 
ственной Думы. 

Редакщя раетъ подписчикамъ отвЪты на иитересуюлщще ‘ихъ 
вопросы; лицамъ, приложившимъ къ вопросу 15 двухкопеечныхъ 
марокъ, посылають отвЪты отдзльными письмами почтою. Въ 
1907 и 1908 гг. было дано около 10.000 отвЪтовъ. > 

Журналъ служить исключительно нуждамъ и интересамъ 
сельскаго хозяйства. 

НА ГОДЪ Е р. 65 н. 52 иллюстрированныхъ номера. 
4 безплатн. преми. 

Въ предстоящемъ 1900 году редакщя даетъ четыре бе зплат- 
ныя приложеня. 


1-я премя. СПРАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1909 годъ. 

2-я премя. СБОРНИКЪ СВЪДВНЙ и СОВЪТОВЪ ‘по ДОМО- 
ВОДОТВУ, СЕЛЬСКОМУ - ХОЗЯЙСТВУ и КУСТАРНЫМЪ ПРО- 
МЫСЛАМЪ. 

3-я премя. НАШИ ГЕРОИ. 
4-я премя. РЪЬДКОЕ въ. РОССИ ПРИЛОЖЕНГЕ. БОЛЬШАЯ 
ЦЪННАЯ КАРТИНА въ КРАСКАХЪ „ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА*. 


Въ журналЪ будутъ печататься воспоминан1я Стараго Исправ- 
ника. Таинственнныя приключеня и преступленя. 
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Веф четыре преми получать только годовые подписчики, 
приславице деньги до 1-го Января. 

Разсрочка платы не допускается, и редакщя просить гг. 
подписчикокъ прислать деньги 1 р. 65 к. полностью. 

Лицамъ пожелавиимъ подписаться на текупйи 1908 годъ, 
высылаются всЪ вышедийя номера и всЪ три преми по получе- 
ни 1 рубля 45 коп. до 20 декабря. 

Адресъ конторы и редакщи: С.-Петербургъ,. Фонтанка, 39, 


КВ. 16. х 
Редакторъ-издатель В. И. БАФТАЛОВСКТИ. 


ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ. 


65 1909 году. 

ИзмЪнивиияся услойя и обстоятельства нашей церковной 
и общественной жизни побуждаютъ Редакщю журнала ДУШИ- 
ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНГЕ пЪсколько измЪнить прежнее направлене 
журнала, сдЪлать журвалъ боле жизненнымъ и отв чающимъ 
запросамъ и стремлешямъ современнаго общества и Церкви. 

Въ то время, какъ мног!я друге духовные журналы, даже 
тЪ, которые пользовались поддержкой при помощи обязательной 
подписки, закрывались главнымъ образомъ, конечно, по недос- 
татку къ нимъ общественнаго вниман!я, ‚ Душеполезное чтеше 
продолжало интересовать и духовенство и свЪтское общество. 
Ободренная такимъ усп®хомъ, не покидавшимъ журналъ даже 
въ смутныя и тяжелыя времена, Редакщя, оставаясь вЪрнаю за- 
вЪтамъ прошлаго, съ будущаго года, имЪя въ своемъ распоря- 
женши обширный, разнообразный и интересный матералъ, поза- 
‚ ботится о выборЪ и печаташи такихъ статей, которыя могли бы 
еще ближе интересовать современное духовенство и общество. 
Въ 1909 году всЪ по; дписчикн получатъ, въ видЪ, безплатнаго 

приложеня, СБОРНИКЪ ПРОПОВЪЗДЕЙ, 

Годовая цфна журнала за 12 книгь ЧЕТЫРЕ рубля съ пе- 
ресылкой, За граонцу—ПЯТЬ рублей. . 

Адресъ: МОСКВА. Въ редакщи журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ 
ЧТЕНТЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 

Можно подписываться и во всЪхъ болЪе извЪетныхЪ 1 кНИЖ- 
ныхЪ магазинахъ. 


Редакторъ Священникь МИХАИЛЪ. ВИВЕЙСКИЙ. 
Издательница ОЛЬГА КАСИЦЫНА. 
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Прн каждомъ № „Нивы“ независимо отъ другихъ прило- 
жен, . подписчики получать по одной книгЪ, всего въ годъ 52 
‚ КНИГИ. 

`Открыта подписка на 1909 г. (4-й годъ ‘издашя) на еженедвль- 
ный иллюстрированный многими приложешями 


Гг. подписчики „НИВЫ“ получать въ течеше 1909 года: | 

52. №№ художественно-литературнаго журнала „НИВА“, 
заключающаго въ себЪ романы, повЪети и разсказы; снимки 
съ картинъ, рисучки, фотоэтюэды и иллюстращи совремменныхъ 
событй. 

5? книги отпечатанныя четкимъ шрифтомъ на хорошо гла- 
зированной бумагЪ и содержация: 

12 квигъ „ежемФсячныхъ литературныхъь и полярно науч- 
ныхъ приложен“, содержащихъ романы, повЪсти, разсказы, по- 
пулярно-научныя и критическя статьи современныхъ авторовъ 
съ иллюстращями и отдЪлы библюграфит, смеси, шахматовъ и 
шашекъ, задачъ, и разныхъ игръ. 

Полное собраше сочиненй въ 22 книгахъ МЕЛЬНИКОВА-ПЕ- 
ЧЕРСКАГО съ портретомъ и картинко-б1ографическимъ очеркомъ. 
(Цна существующаго изд. въ отд. продаж безъ пересылки 14 р.) 
‚  Талантомъ бытописателя и статирика русской жизни примы- 
кая къ Салтыкову-Щедрину ‘и ГлЪбу Успенскому, Мельниковъ- 
Печерсюй вп то же время принадлежитъ къ художественной 
школ, изъ которой вышли Гончаровъ, Писемеюй, Тургеневь, 
гр. Левъ Толстой—эти велике учители русской жизни, освЪти- 
ве ея внутренй смыслъ. Всю жизнь провель Мельниковъ-Пе- 
черсюй среди народа, изучая его съ любовью въ его истияной 
обстановкЪ. И, познавъ всю эту Русь, живымъ словомъ повЪдалъ 
намъ онъ ней, повЗдалъ о такихъ сторонахъ ея, какихъ еще не 
касался до него ни`одинъ нашъ художникъ слова. Его два ро- 
мана—„ВЪ ЛЬСАХЪ, и „НА ГОРАХЪ“—безпредЪльная картина 
быта русскаго народа, его жизни, вЪрованШ, праданй. 

Полное собраше сочиненй въ 18 книгахъ ГЕНРИКА ИБСЕНА 
Въ извЪстномъ переводъЪ А. и П. Ганзенъ, удостоенномъ Аакаде- 
мей Наукъ почетнаго отзыва. Съ портретомъ, критико-Б1ографич. 
очеркомъ и предисловями къ пьесамъ. 

(Цна существующаго издашя. въ отдЪльной продажЪ безъ 
] пересылки 12 руб.) 

Имя Ибсена извЪстно всему культурному мфу. Пьесы его 
идуть на всЪхъ европейскихъ сценахъ, возбуждаютъ восторги и 
споры въ литератур, театрЪ, обществЪ, семьЪ. Мы считаемъ, 
что теперь каждому культурному человЪку интересно и жела- 
тельне имЪть ихъ въ своей библютекз.—„Самый сильный чело- 
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вЪкъ тотъ, кто одинъ“—вотъ символъ вфры Ибеена. Гордо. и 
смЪло выступиль онъ безпощаднымь судьей общества и.его ус- 
ловности понят й. Ибсенъ—въ вЪчномъ разладЪ‘ съ обществомъ, 
съ т5мъ сплоченнымъ большинствомъ, которое онъ считаеть са- 
мымъ опаснымъ врагомъ свободы и истины. Идеализмомъ про- 
никнуто каждое слово Ибсена. Онъ хочетъь сказать намъ, что 
нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. Это—одинъ изъ тьхЪ 
сильныхъ умовъ, которые подготовили переживаемый нами вели- 
&й умственный повороть оть разрушительныхъ теор къ с0зи- 
дающей философской и художественной работ. 

12 №№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ*. До 200 столбцовъ текста, 
и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отвтовъ 
на разнообразные вопросы подписчиковъ. 

12 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодфльныхь и 
выпильныхъ работь и для выжигая и до 300 чертежей выкроекъ 
въ нотуральную величину" 
„СТЬННОЙ КАЛЕНКАРЬ“ на1909 годъ, отпечаланный красками. 
ПОДПИСНАЯ ЦЗНА „НИВЫ“ со всёми приложешями на годъ: 
въ с. ПЕТЕРБУРГЪ, безъ доставки 6 р. 50к. съ доставкой 7 р. 25 к. 
Съ пересылкою во всЪ м3Ъота Росси. $ р. заграницу 12 р. 

Допускается разсрочка платежа 2, 3 и 4 строка. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБЪЯВЛЕНГЕ о подпискз высылается 
БЕЗПЛАТНО. 

Адресъ: С.- Петербургъ, въ Конт. журнала „НИВА“ ул. Гоголя, № 22` 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 


СТРАННИНЪ" 


3 
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНТЕМЪ 
Обшедоступной Богословской Библютеки 


и прибавленя къ ней. 

Духовный журналъ „Странникъ“ будетъь издаваться Въ 
1909 году по прелшей щирокой программЪ, обнимающей весь 
кругь движешй  богословеко-филосовской мысли и церковно- 
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу- 
жить въ течеше полустолЪт!я. При журналЪ въ качествЪ 
безплатнаго приложеня издается „Общедоступная Бого- 
словская Библ1отека“ (издано уже 22 тома), имЪющая 
своею цфлью сдфлать вполнЪ доступными для читателей лучия 
и капитальнфйпия произведенмя русской и иностранной бого- 
словской литературы. 
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Въ 1909 году подписчикамъ будуть даны три капиталь- 
ныхъ сочиненя: 


1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“, 
или Богословсый Энциклопедичесяй словарь, содержаций въ 
себЪ необходимыя для всякаго серьезно образованнаго человЪка 
свЪдЬшя по всфмъ предметамъ богословскаго и филосовекаго 
званя; томъ десятый, въ который войдутъ слова на буквы Ки Л 
съ картами и иллюстрашями). 

П. ТОЛКОВАЯ БИБЛЯ, съ иллюстращями, или коммента- 
рай на всЪ книги Св. Писашя Ветхаго и Новаго завЪта. Томъ 
шестой, въ который войдуть Пророческ!1я книги Ветхаго 
Завъта. 

Редакщя приступила къ этому издан ю в’ь той увЗренно- 
сти, что она идеть навстрЪчу самой настойчивой н насущной 
потребности нашего духовенства и всего общества. Даль пасты- 
рямъ церкви, какъ и вевмъ вообще любителямъ чтеня слова 
Божя, пособе къ правильному пониманшо Библи, оправдано и 
‘защит истины отъ искажен]я ея лжеучителями, а также и ру- 
ководство къ уразумЪню многихь неясныхъ въ ней мфетъ— 
воть цзль настоящаго изданя. Въ издаши принимають учаете 
профессора духовныхъ академй и друйя вполнЪ компетентныя 
лица съ высшимъ богословекимъ образовашемъ. 

- Ш. мсусъ Христосъ и современная цивили- 
зацуя ‚—трактать принадлежаций перу англ/йскаго профессора 
Лейтона ([. А. Гео Воп—Тезиз Срт56 ап Фе СУШзайол - 91 {0- 

Чау), изслздующ этику 1. Христа въ отношеи къ мораль- 
нымъ основамъ современной культуры. Этотъ глубоко интере- 
сный трактатъ, написанный не только блестяще, но можно ска- 
зать возвышенно, редакщя „СОтранника“ дяетъ своимъ подпис- 
чикамъ въ поревод$Ъ, соотвЪтствующемъ достоиству оригинала. 

Журналъ по прежнему будетъь выходить ежемЪсячно книж- 
кими въ 10—12 и болЪе печ. листовъ (до 200 страницъ въ 
книжкЪ). 

ЦЪна: а) въ Роса за журналь „Стран Ник“ СЪ при- 
ложенемъ двухъ томовъ „Общедостунцной ВБогослов- 
ской Библ1отеки“ и одного трактата восемь (8) рублей съ 
пересылкой; 6) за гравицей 11 руб. съ пересылкой. 


ПримЪч. а) Въ отдЪльнойпродажВ для неподписчиковъ цЪ-. 
на Богосл. Библютеки“ 2 р. 50 к. за томъ, безъ перес., и 3 руб. 
съ перес. 0) Желающие имЪть выпуски „Библютеки“ въ изящ- 
номъ ангЛИскомъ переплет благоволять прилагать по 50 коп. 
за выпускъ. в) Новые подписчики, желающие получить уже вы- 
шедшие 9 томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопедия“ и 5 томовъ 
„Толковой Бибщи“, прилагаютъ при выпискЪ веЪхь по 1 руб. 
за томъ (въ перепл. по 1 руб. 50. коп.), а при выпискЪ на вы- 
боръ по 1 руб. 50 коп. (въ пер. по 2 руб.) 
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Адребоваться: Въ редакцию духовнако журнала 


„СТРАННИЕ.». 


С. Петербург. Невсю проспектъ, д. 182. 
Городсме СПБ. подписчики благоволять обращаться въ Кон- 
тору редакщи „Странникъ“: Невск просп., д. 182. 
За Редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева, урожд. Лопухина. 


Гу ГОДЪ ИЗДАШЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1909 голь на русскую общественно-политическую газету 
съ рисунками, каррикатурами, портретами и т. п. 


основанную В. В. бловениковымъ. Газета будетъ ны три 

раза въ недфлю: по вторникамъ, четвергамъ и воскресеньямъ 

(6 стр.), подъ никогда неизм$няемымъ знаменемъ веЪхъ честныхъ, 
вЪрныхъ присягв, ве продавшихся жидамъ РусскихЪъ людей: 

„Православе, неограниченное святое Царское Самодержаве 
и Росая для русскихъ“. Главное мЪето въ газетЪ отводится уди- 
вительному могучему росту проснувшагося Русского‘ нацюналь- 
наго самосознашя и самосохраненя, вылившагося въ великое 
Черносотенное Освободительное Движеше. 

50 №№ КромЪ газеты, подписчики получать самостоятель- 
наго. Литературно-Художэственнаго и иллюстрированнаго журнала, 
В ЪЧЕ. Вь журзаль будугь помЪщаться повзети, -разсказы, 
стихотворешя юмористика, каррикатуры, снимки съ торжествъ, 
‚ замЪчательныхъ здан, городовь и мъэтностей, портреты извЪст- 

ныхъь русскихъ дЪятелей, борцовъ за руссме вЪковые устои: за 
ВЪру, Царя и Огечество, а также потрудившихея на поприщЪ 
науки, искусства и литературы и др. 

Въ газетЬ и журна тЪ принимаютъ. учасе лучиия литера- 

турныя духовныя и свЪтеюя черносотенныя силы. 
к Подписная цбна на газету и еженедъльный журналъ-на годъ 
4 р. на полгода=2 р. 20 к.; четверть года=1 р.10 к.; на мВсяцъ= 
35 к.; за-границу==вдвое. Допускается разсрочка годовой платы: 
по 1р.: къ 2 янв., 1 марта, 1 юня, 1 августа. 

Письма и деньги адресв.: въ МОСКВУ, въ контору редакщи 
газеты „ВЪЧЕ“, Садовая-Кудринская, д. Чижиковой. 

Контора открыта ежеднезно: въ будничные дни—съ 10 до 6 чо 
въ праздники-—-съ 11 час. до 1 час. 

Внеспце полную годовую плалу, 4 рубля, получать вмстЪ съ 
1 номеромъ газеты ПРЕМИЮ: 
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БОЛЬШОЙ НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 

Книга размВромъ до 200 стр.,-отпечатанная на хорошей бу- 
магЪ, кромф обычныхъ календарныхъ и справочныхь свёдДЪвЙ, 
заключаеть въ себЪ богатый историчесяй и литературный мате- 
риалъ, отдвлъ общеполезныхъь свъдЪв, словарь наиболзе упот- 
ребительныхь иностранныхъ словъ и пр. Въ книгЪ 12 иллюстра- 
ци историч. содержаня; многочисленные портреты и карта Рос- 
ойской империи. 

ВеЪ новые подписчики, внеспйе полную годовую плату, 
4 р., до 1-го декабря==получають газету за декабрь текущаго 
года безплатно. 

Книжные магазины и конторы по прему подписки на пе]1- 
одич. издавя пользуются скидкой съ годовой илаты въ 25 коп. 
на экземпляръ. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 годъ. 
на ежедневную, большую, политическую, безпартИную газету 


выходящую въ С.-Петербург въ издаши и подъ редакщей *` 
Мм. ДОР ВА 


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

съ подробвыми (по стенограмамъ) отчетами объ ея засЪдавяхъ. 
Съ 6 Октября 1908 г. газета выходить и по Понедфльникамъ. 
Обслуживая духовные запросы независимой прогресивной 
мысли, „Слово“ ставитъ себЪ задачей проводить въ обществен- 
ное сознане начала правого строя и культуры. Считая пережид- 
ки стараго порядка первопричиной нестроешй нашей родины, 
‚видя Въ конститущи единственый залогь прогресса Росби и въ 
свободной гражданственности коренное услове возрождеви на- 
рода, „Слово“ стремится возможно полне раскрыть и освЪтить 
таюе очередныя проблемы русской жизни. какъ раскрпощене 
‚лачности отъ,воЪхъ видовъ и формъ опеки, объединеше всего 
прогрессивно мыслящаго въ странЪ для скорЪйшаго‘осуществле- 
шя новаго государствеанаго строя, прюбщеше народныхъ массъ 
къ благамъ знашя и просвъщешя, пробуждеше и развие нац- 
ональной идеи въ гармоничномъ ея сочеташи съ общечеловз- 
ческими идеалами равенства и братства, обновлеше и углубле- 
ше религ1ознаго сомосознашя русскаго общества, усище произ- 


водительности народнаго труда съ улучшешемъ сощальнаго по- 
ложевшя трудящихся и обций подъемъ воЪхъ производительныхъ 
силъ страны. 

ВЪ ГАЗЕТ ПРИНИМАЮТЪ БЛИЖАЙШЕЕ УЧАСТИЕ: 

3. Д. Аваловъ, С. А. Адрмановъ, К. К. Арсеньевъ, К. С. Ба- 
ранцевичъ, Н. А. Бердяевъ, С. Н. Булгаковъ, П. К. Бвлецюй, 
А. Васильевъ, А. Вергежеюй, Н. М. Волковысюй, 0. П. Гераси- 
мовъ, В. С. Голубевъ, Г. К. Градовсюй, А. В. Карташевъ, Мак- 
симъ Ковалевский, А. ©. Конни, Г. И. Коровицкй. проф. Несторъ 
Котляровекш, (0. А. Котляровский, В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, 
Н. Н. Львовъ. 1. И. Люблинеюй, В. А. Маклаковъ, проф. Л. 1. 
Петражицюйй, проф. А. Л. Погодинъ, Вл. А. Поссе. М. Я. Приты- 
кинъ, Д. Д. Протопоповъ, М. А. Славинсый, Старый земецъ, П. 
Б. Струве, П. А. Тверской, Гр. И. И. 'Толетой, кн. Е. Н. Трубец- 
кой, Н. И. Фалзевъ, Д. В. Философовъ, С. Л. Франкъ, Д. Н. 
Шиаповь, Г. Н. Штильманъ. А. Е. Яновсюй, Л. Н. Яснопольек, 
М. М. дедоровь и друг. 

ФТ. № ТОВ 
И. В. Жилкинъ, 0. Б. Любошицъ, Оптимистъ, В. Г. Танъ (Ботюо- 
разъ), Чужъ-Чуженинъ и друг. 
Въ пра рно-Художествепномьъ отлВлЪ принимають участе. 
Бенуа, А. Блокъ, В. Брюсовъ, П. Д. Боборыкинъ, Л. Я. 
Е СергЪя Городец, А. А. Измайловъ, В. Каррикъ. 
И. И. Крыжановсюй, И. И. Лазаревсьйй, В. Лихачевъ, Тадеупть 
Налепински, А. В. Оссовеюй, А. Ремизовъ, Н. Рерихъ, И. Е. 
РЬпинъ, 9едоръ Сологубъ, Дмитрий Цензоръ, К. И. Чуковеюй, 
Георги Чулковъ, Ольга Чумина 0. Шапиръ, 'Г. Л. Щепкинъ- 
Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леоптьевъ), Конст. Эрбергь и друг. 

Подписная цфна; на 1 годь 12 р., 6 м.—6 ф., 4 м.-—4р.3 м 
—3 р.`2 м.—2 р. 15 к., Е м. тр. 10 к. 

За Грапицу: на годъ 2 р., 6 м.—11 р., 4 м.—-8 р., 8м.—6р. 
2 м.-- р., 1 м—2 р. 

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, волостныхъ 

и сельескихъ обществъ; сельекаго духовенства, учителей и учи- 

тельницъ и фельдшеров’ ь на годъ 8 р., наб м.—4р., 4м.—Зр., 
3 м.—2 ф. 25 К., 2-мМ.=1 р. 50 К., 1 м.—80 К. 

ПеремЪна адреса для городскихъ 10 к., для иногороднихъ 
45 коп. 

При перемЪнЪ адреса просимъ гг. илогороднихъ подписчи- 
ковъ указывать прежшй адресъ или прилагать бандероль, подъ 
которой высылается газета. 

Подписка принимается въ Главной КонторЪ С. Петербургъ, 
Невский, д. 92. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ. 


4. 


ВАЛЬ 


Изцан1е Училищнаго СовЪта при СвятЪйшемъ СунодЪ 


ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 


ПРОГРАММА ЖУРНАЛА 
по вопросамъ народно-школьнаго образоваяя остается по-преж- 
нему неизмЪнной. Мы не имфемъ вЪры въ такъ называемую 
„свЪтскую“ (религозно не обоснованную) школу и, въ противо- 
положность сторонникамъ такой школы, утверждаемъ, что рели- 
пя неотдфлима оть школьнаго дЗла, и познание ея должно быть 
организовано и обезпечено въ народныхъ школахъ воьхъ си- 
стемъ. Девизомь ‘журнала „Народное Образовале“, за всЪ три- 
надцать лЪтъ его издалйя, служилъ‘ принцииъ: „религмя есть 
основа народнаго воспиташя и образованя“. Этоть принципъ, 
освященный великими русскими педагогами Ушинскимъ, Пиро- 
говымъ, Ильминскимъ и Рачинскимъ, подтверждается не только 
всею исторей педагогическаго дзла, но и ходомъ развитя нво- 
вЪйшей научной педагоги и педагогической психологи. Только 
въ этомъ принципЪ народная школа находить надежное оруде, 
съ которымъ учавийся, по выходЪ изъ нея, можетъ вступить 
въ трудъ высшаго образовая. 
НАРОЛДНО-ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЪ РОССШ 

при веЪхь дальнЪйшихъ ея усовершенствоватяхъ и реформахъ 
должна необходимо заключать въ себЪ церковно-приходсюя 
школы, въ которыхъ такъ много работало и работаетъ духовен- 
ство для просевъщеня народа. ВсЪ попытки допустить къ уча- 
‚стю въ дл просвъщешя духовенство, съ ограниченемъ его 
самостоятельности въ заведеши и руководетвЪ школами, какъ 
прежде оставались, такъ и будуть оставаться безплодными. ДЪИ- 
ствительное усовершенствовавн!е школьнаго дзла въ Росаи дол- 
жво заключаться прежде всего въ улучшеши финансоваго и 
общественнаго положевя учителей и законоучителей и въ ихъ 
образовательно-педагогической подготовкЪ. 

Школьный вопроеъ несомнЪнно, становится въ настоящее 
время однимъ изъ жгучихъ вопросовъ въ Росфи, и каждый 
членъ общества, имВюпиЙ разумный - интересъ къ условямъ на- 
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роднаго” благосостоямя, долженъ быть всесторонне и безпри- 
страстно освЪдомлень въ этомъ вопросЪ. Редакщя журнала 
„Народное Образоваше“ по-прежнему надЪфется па дзятельную 
поддержку духовенства, учителей и всЪхъ интересующихся д%- 
ломъ школы. 

Журналъ „Народное Образоване“ всецфло посвященъ раз- 
работкЪ вопросовъ школьнаго и внфшкольнаго образовамя на- 
рода; задача его ближайшим образомъ состоить въ томъ, чтобы 
содЪйствовать практически разумной, прочно и методически обо- 
снованной постановкЪ дла воспиташя и обучешя въ церковной 
и вообщЪ въ русской народной школ. 

Въ 1909 году журналъ будеть издаваться по слвдующей, 
утвержденной Святьйшимъ Сунодомъ, программЪ: 

1) Очерки, разсказы, характеристики, воспоминашя изъ 
школьной Жизни. 

2) Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованя. 

3) Статьи по вопросамъ педагогики и’ дидактики. 

4) Обозрьше русской и заграничной литературы по вопро- 
самъ воспиташя и обучевя. 

5) Изъ школьной практики (практичесымя указашя по мето- 
дикЪ учебныхь предметовъь начальной школы; примЪрные уроки; 
планы запят!И; замфтки по училищевЪ дЬн!ю). : 

6) Школьное дЪло на мЪстахь (извЪстя, сообщешя и за- 
МЪтки). | 
7) Извъстя учебнаго музея церковныхъ школъ. 

8) Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. 

9) Библографическй листокъ. 

10) Самообразоваше учителя (популярныя статьи по пред- 
метамъ общаго образованя). 

КромЪ книгъь журнала подписчики получать въ видЪ от- 
дфльныхь приложенш: 1) Школьный калеядарь на 1909—1910 
учебный годъ. 2) Календарь-Альманахъ для дьтей. 3) Книжки 
для учительской библотеки (содержашя руководственно-педаго- 
гическаго) и Книжки, листки и ноты для ученической бибшюотеки. . 

Мног1я статьи и книжки (особенно, научнаго содержан!я) 
иллюстрируются рисунками и чертежами. Журналъ „Народное 
„Образоване“ ведется при широкомъ участи дЪятелей народной 
школы: священниковъ, учителей и учительницъ.Редакщя стре- 
мится прюбрЪети многочисленныхь платныхъ корреспондентовъ 
школьнаго дЪла изъ всЪхь мЪетъ Роса. 

.Въ журналЪ принимають участе А. А. Анастасевъ. д-ръ 
А. С Вяретусъ, Н. С. Дрентельнъ, К. В. Дубровеюмй, К. В. Ель- 
ницк, Я. И. Ковальсю!, А. А. Коринфекш, Кл. Вл. Лукаше- 
вичъ, П. Н. Лупцовъ, А. П. Налимовъ, И. И. Полянеюй, Я. И. 
Рудневъ, Н. Тичеръ, проф. В. М. Шимкевичь, С. И. Шохоръ- 
Троцый, А. И. Яцимиревй и мн. др. 
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Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПроевЪще- 
шя журналъ допущенъ въ народныя библотеки и читальни, — 
равно и въ учительсвя библютеки низшихъ учебныхъ заведен!й. 

На международной выставкЪ „ДЪтеюй Мъ“. 1904 года 
журналъ „Народное Образован1е“ удостоенъ золотой медали. 

Поднисная цфна ва журналъь ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пе- 
ресылкою. 

Подписка принимается въ книжной лавк Училищнаго Со- 
вЪта при СвятЪйшемъ СунодЪ (Кабинетская, 13). 

Иногородные подписчики благоволять адресовать требова- 
я такъ: 

СПБ., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцио журн. „Народное 
Образоваще“. 
Редакторт П. МироносицЕй. 


05ъ издани въ 1909 г, трехь органовь лартодичесн ой печати 
Нин ЦЕРКОВНО-НОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 


Зуй г. [| а | ! (( Годовая под- 
( | : Га и. плата: 
издашя. 9 \Я 8 руб. 


ЕЖЕМЪСЯЧНАГО БОГОСЛОВСКАГО И а 0 
ЖУРНАЛА, 


хм г. МИСООНОрСКОВ ОбОЗрЬНИО“, в вх. 


БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕШЯ КЪ ТОМУ И ДРУГОМУ ОРГАНУ 
{52 №№) ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ПОПУЛЯРНАГО АПОЛОГЕТИЧЕ- 
СКАГО МУРНАЛА. 


(1 годъ) “ГОЛОСТЬ ИСТИНЫ,,. (8 руб.). 


Подписавицеся на всЪ три органа съ приложенями высы- 
лалтъ 10 р., причемъ допускается разсрочка вь платежь подпи- 
еной суммы, а именно при подпискЪ вносится--5 р. и послЪ 
праздника Св. Пасхи, но не позже мая мВсяца— остальные 5 р. 


„КОЛОКОЛЪ“ единственная въ Росби ежедневная газета, 
®торая посвящена какъ публицистически мъ вопросамъ внутренней 
внЪшней политики, общественной жизни, литературы, науки и 


внЪшней политики, общественной жизни, литературы, науки и 
исскуства, такъ и запросамъ духовной и религГюозной жизни,— 
предметамъ вЪры и жизни Церкви православной и другихъ, су- 
ществующихъ въ Росоши исповфданй и религ. 

„КОЛОКОЛЪ“—органъ правой нащональной печати, но 
чуждый партШиныхъ крайностей, правдивый и безпристрастный. 

По полнотЪ свЪдЪвйЙ о политической, общественной и цер- 
ковной жизни „Колоколъ“ вполнЪ замфпяеть, особенно для про- 
винщальн. читателей, ДВА ОРГАНА—свЪтскую газету и цер- 
ковную. 

Въ КОЛОКОЛ? даются подробные отчеты собственныхь 
корреспондентовъ о засфдашяхъ Государственной Думы и 0о0- 
вЪта. 

Въ Общественно-Политическомъ отдЪлЪ газеты въ каждомъ 
№ помфщаются руководяпия статьи какъ по вопросамъ полити- 
ки, такъ и церковной и общественной жизни, телеграммы атен- 
ства и собственныхъ корреспондентовъ, всЪ новости дня и про- 
<йя газетныя свъдфвя о жизни столицъ и провинции, постоянныя 
вЪети отъ собственныхъ корреспондентовь изъ Москвы, Кева, 
Харькова, Финляндии и другихъ городовъ. 

Въ церковномъ отдьлф ведутся ежедневныя сообщешя о 
дйстяхь и распоряжешяхъ синодальной и епаральныхъ вла- 
стей, хроника-церковно-приходской жизни праваславной Росеи, 
льтопись религюзно-бытовой жизни расколо-сектантства, иносла- 
вя, иновЪря. Редакщя располагаеть по всфмъ епарфямъ своими 
корреспондентами. 

Въ фельетонахъ „Колокола“ печатаются критичесвя очерки 
обществ. жизни, разсказы, романы, и повЪсти. ` 


„Колоколъ“ будеть выходить въ увеличенномъ противъ 
нывЪшняго форматЪ болЪе, чфмъ на 500 строкъ и печататься 
новымъ шрифтомъ. 


ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЪНА на газеу „Колоколь“ съ 
приложетемъ (52 №№) апологетическаго еженедфльника „Го- 
лосъ Истины“ шесть рублей, `на полгода 3 руб., на 4 мЪ%сяца 
2 руб., ча 2 мЪсяца 1 руб., на 1 мфеяць 50 коп., заграницу ц%- 
на удваивается. | 


„ГОЛОСЪ ИСТИНЬЕ. 


_Апологетлческое еженедъльное иллюстрированное издаше 
(52 №8) „Голосъ Истины“ предназначается къ посильному удо- 
влетворенио тфхъ духовно-литературныхь текущихь нуждъ пра- 
вославпой апологетики и полемики, которыя выяснены на К!ев- 
скомъ всероссЙскомъ миссюнерскомъ съЪадф. 


4 


„Голесъ Истины“ будетъ выходить въ свЪть подъ Редакц- 
ей В. М. Скворцова и при ближайшемъ участи профессора-про- 
то1ерея, члена Г. СовЪта, Т. И. Буткевича (апологетичесый от- 
дЪлъ), протоорея о. [. Г. Восторгова (проповЪздничесяй отд.), 
И. Е. Айвазова (полемическй отд.) и мн. др. 


ПРОГРАММА „ГОЛОСА ИСТИНЫ“. 


Отд. Г. Живое Слово. ПроповЪди, поучешя, слова и рЪчи 
церк.-публицистическаго характера и апологетическаго содержа- 
ня, заключаюцйя въ себЪ отклики на важнЪйпйя событ!я нашей 
современности; церковно-историчесыя справки и агюлогическя 
замЪтки о празднуемыхъ дняхъ и святыхъ текущей недЗли. 

Отд. П. За вЪру и противь невзрйя. Церковно-богословское 
и научно-философское оправдаше взры (апологя) (противъ ма- 
тер1ализма, атеизма и другихъ видовъ современнаго безбожя) 
хриспавства въ области основныхъ догматовъ (противъ иновЪя 
и лжевЪря, новохристанства, обновленчества и др.) и право- 
славной Церкви, какъ истинной хранительницы Христова и 
апостольскаго учешя (противъ латинства, протестантизма и сек- 
танства въ разныхъ видахъ инославн. исповЪдан!й). 


Отд. Ш. Домашняя бесЪда. (Статья для чтемя въ семь, 
школЪ, въ благочестивыхъ собраняхъ). Святоотечесмя мысли и 
изреченя духовныхъ и свфтскихъ учителей хриспанской жизни 
и патротической мысли. Беллетристичесвме разсказы и очерки 
изъ духовной народно-бытовой и военной жизни. 

Отд. ГУ. Библюграфя. Полемико-критичесве очерки и статьи 
пер1одической печати, по поводу и въ отвфть на враждебныя 
христанству и церкви произведешя, работь и указатель новыхъ 
полезныхь для пастырей и мрянъ апологетическихъ, богослов- 
скихг и др. произведен. 

Отд. У. Церковная недфля. ИзвЪетя и замфтки, корреспон- 
денщи и письма о выдающихся собыйяхъ и явлешяхъ епарх1- 
альной и приходской текущей жизни. Заграничная церковная 
ЖИЗНЬ. 

Отд. УТ. ПослЪдшя новости. Обзоръ за недфлю выдающихся 
собыйй изъ жизни политической, культурной, народной и обще- 
ственной. 

Отд. УП. Нужды и недоумВя деревни. Заявлешя и зап- 
росы пастырей и мрянъ и отвЪты. 

Отд. УШ. Полезные совЪты и указаюя (изъ области гиены, 
домоводства, сельскаго хозяйства и друг). 

Отд. ТХ. Со скрижалей сердца (дневникъ редактора). 


` 


Годовая подписная цЪна еженедЪльника Голосъ Истины“ 
при отдфльной подпискЪ—3 руб. на полгода! руб. 50 коп.. 
Подписчики „Мисс. ОбозрЪн1я“ и „Колокола“ получаютъ „Голосъ 
Истины“ безплално. 


„МИСС1ОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНТЕ“. 

Въ новомъ 1909 г.—-ХПУ г. издаюя, „Мисс. Обозрьше“ будеть 
выходить по прежней программ и останется веизмЪнно ор- 
ганомъ православной внутренней мисеи. 

Держась той же программы, какую органъ мисфи выпол- 
нялъ въ течене ХП[ л. своей посильной службы Церкви и Оте- 
честву, въ погомт УТУ г. своего издательства редакщя 0собое 
внимаше обратить на полноту, жизненность и разнообразе содер- 
жашя миссонерскихъ свЪдЪю въ особенности же полемическа-' 
го и библюграфическаго отдвловъ, на обозрЪне расколо-сектан- 
ской журналистки и критики новыхъь полезныхь для мисоаи 
книгЪ, на, разборъ противо-хриетанскихъ безбожныхъ лжеучен! 
и др. 

„Мисс. (бозр.“.какъ за всЪ ХШ лЬть своего изданя, оста- 
нется не только научно-спещальвымьъ, но и жизненнопопулярнымъ. 
органомъ. 


Редакшя „Мисс. Обозр.“дасть въ новомъ году своимъ под- 
писчикамъ: 

1) 12 книжекъ журнала, въ увеличеняомъ противъ преж- 
няго количеств печатныхь листовъ по прежней программ%. 

2) Избранныя слова и рЪчи синодальнаго миссонера-про- 
повздника и церковно-политическаго дЪятеля, протоерея Г. [. 
Восторгова, заключаюция въ себЪ отклики на' политическя и об- 
щественвыя событя послЪднихь лЪтъ—выпускъ П. 

3) 24 №№ Миссюонерскихъ и апологетическихъь листковъ и 
брошюръ народно-мисс1онерской библотеки. 

Подписная годовая цфна „Мисс. Обозр. со всВми приложе- 
в1ями 6 руб., на полгода 3 руб. 

Подписавицеся на журналъ „Мисс. Обозр. и газету „Коло- 
колъ“—вносять 10 руб. за оба изданя, при чемъ имютъ право 
на безплатное получ. 1 экз. приложеня „Голосъ Истины“ и лист- 
КОВЪ. 

„Мисс. ОбозрЪе“ и „Колоколъ“ имЪють среди своихъ 
многочисленныхъ (въ течеше года помфщаютъ свои труды боле 
ста лицъ) сотрудниковъ-—архипастырей и. пастырей Церкви, из- 
вЪотныхь дъятелей мисс!и, а также профессоровъ и мрянъ-цер- 
кОвНИкоВЪ. 

Адресъ редакщи С.-Петербургъ, Невсюй, 153. 

Издатели Ю. А. и В. М. Скворцовы. Редакторы: В. М. Сквор- 
цовъ и В. 0. Смирновъ. 6 


Открыта подписка на 1909 годъ. 
НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ. 


ВЫХОДЯЩУЮ СЪ ПРИЛОЖЕНТЕМЪ 


ПОЛНАГО СТЕНОГРАФИЧЕСКАГО 


отчета о засфданяхъ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ и отчета. 
о засфдамяхъ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА систематиче- 
скаго къ нему УКАЗАТЕЛЯ (всегс около 1500 стракицъ). 


Задачи газеты „Росейя“ остаются т же, кая поставле- 
ны были при ея основанш. Среди русской партИной печати 
„Россёя“ поставила своей задачей выяснять взгляды и намЪ- 
реня Правительства по вопросамъ текущей Государственной 
жизни страны. Но, полагая главвую задачу въ выяснени вопро- 
совъ внутренней политики, „Рессйя пе закрываеть глазъ на 

духовное, нравственное умственное и хозяйственное положеше 

народа и старается дать всмъ явлешямъ его жизни безпарт- 
ное и безпристрастноё освфщене и отыскать законный путь 
удовлетворен!я его законныхъ нуждъ и стремлений. 

Ставя на первое мЪсто благо Импери „РебсЁя строить 
это. благо на положительномьъ законЪ, опредзляющемъ и охра- 
няющемъ права всзхъ гражданъ великаго Государства. Она в3- 
рить въ духовныя силы народа-строителя Имперш, вЪритъ въ 
его Государственный смыслъ и Государственное чувство. 

Для правильнаго уяснен1я международнаго положешя Им- 
’ пери, эРессйя“ образовала обширный иностранный отдЪлъЪ и 
имфеть своихъ корреспондентовъ во всЪхъ главнфйшихъь цеч- 
трахь мровой жизни. 

По богатству и качеству даваемаго матерала „Россёяе 
есть самая дешевая изъ русскихь газеть. Ея подписная плата 
съ приложешемъ полнаго СТЕНОГРАФИЧЕСКАГО ОТЧЕТА о 
засъдашяхь ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, съ доставкой и пере- 
сылкой—4 рубля въ тодъ, 2 руб. на полгода, 1 руб. на три м$- 
сяца и 33 коп. на одинъ мъсяцъ. 


Адресъ главной конторы (.-Петербургъ, Невсюй пр., № 112. 


Редакторъ-издалель А. А. Животовскй. 
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ОТКРЫТА НА 1909 ГОДЪ ПОДПИСКА 


на общедоступный; еженедЪльный, иллюстрированный, семей- 
ный журналь, Сбъ приложенями 


Задачи журнала „НедЪля“ дать русской читающей массв 
за крайне дешевую подписную цзну— всего 4 рубля въ годъ— 
интересное и разнообразное чгене, которому она могла бы по- 
святить свободное отъь занят время. Свою задачу редакщя 
осуществить какъ въ самомъ журналЪ, обладающемъ весьма 
обширной программой, такь и въ его многочисленныхъ придо- 

жетяхь. 


Въ течене 1909 года всЪ подписчики получатъ: 


5 №№ литературно-художественнаго журнала со множествомъ 
рисунковъ и портретовъ; содержане журнала составляють 
романы, повести, разсказы, стихотвореня, популярно - научныя 
статьи, историческе очерки и воспоминан!я, описашя интерес- 
ныхь путешеств!, статьи по воздухоплаваню, извЪемя о но- 
выхь изобрзтешяхъ, жизнеописаня выдающихся  дзятелей, 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЫТИЙ, 
смфеь, юмористика и каррикатуры, обширный шахматный отдЪлъ, 
ребусы, задачи, шарады, преми за рашене задачъ. 


Впервые на русскомъ язык будеть напечатанъ рядъ 


ЕВ а ый : 
очерковъ и разсказовъ изъ народной жизни росши и Герцего- 
ЕЕ ЕЕ Бык кучсЕст ЖЕ тыл вши: 

вины извЪстн. современ. Босыйск. писат. М. МРАЗОВЕЦЪ. 
ыы ата даа жи и Оле княжение чины ам агонии ии оц рлинииирии иолииь 


КромЪ журнала г.г. подписчики получать разнообразныя 
литературныя приложешя, а именно: 


12 КНИГЪ ПОЛНАГО СОБРАНЯ СОЧИНЕНШИ. 
С.Т. АНСАНКОВА, 


СОДЕРЖАНТЕ. Семейная хроника.—ДЪтеве годы Багрова- 
внука. —Очеркь зимняго дня. Буранъ.— Аркадсне пастушки.— 
Наташа. —Аленьюй цвЪточекъ. —Записки объ ужешши рыбы. -- Раз- 
сказы и воспоминав1я охотника.—Записки ружейнаго охотника. — 
Воспоминашя.—Стихотворешя и др. 

С. Т. Аксаковъ по справедливости считается однимъ изъ 
классиковъ русской литературы. Врядъ ли въ Росёи найдется 
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человЪкъ, который не слыхаль бы о его замфчательныхь произ- 
ведешяхъ, на которыхъ воспиталось не одно поколЪше русскаго 
народа и которыя всегда являлись любимВйшими въ каждой 
семьЪ. Они и теперь не утратили и никогда не утратять своей, 
поэтической прелести. Ихъ нужно знать и имфть въ своей би- 
бл1отекВ каждому русскому челов$ку. 


Въ отдЪльной продажЪ сочинения С. Т. Аксакова стоятъ 
‘съ перс. 10 руб. 


10 КНИГЪ „ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛОТЕКИ*, 


содержащей собраше романовъ и повЪстей выдающагося русска- 
° го классическаго писателя 


ЕП. В А:Р’Н. О, ВИ. ЧА, 


автора извЪстныхъ историческихъ романовъ „Любовь и Корона“, 
{изъ временъ имп. Анны Тоанновны). „На высотЪ и на долЪ“ (изъ 
временъ имп. Петра [ и правит. Софьи), „Самозванныя дзти“, 
{изъ временъ имп. Екатерины П), „МальтИсве рыцари“, (изъ 
временъ имп. Павла Г) и др. Сочинен1я Е. П. Карновича давно 
уже получили почетную извЪстность и выдержали  н3Ъсколько 
издан, что служить лучшим доказательствомъ ихл» огромнаго 
успЪха среди читающей публики. Въ своихъ романахъ авторъ 
описываеть наиболЪе интересныя эпохи изъ нашей истори, ри- 
суя ярмя и вфрныя картины изъ нашего прошлаго, и выводитъ 
дъйствительно существовавийя, а не выдуманныя личности, пред- 
ставляя ихъ въ той обстановкЪ, среди которой они когда то жили. 
Эти рЬдыя достоинства сочиненй Карновича и создали имъ 
тоть усиЪхъ, которымъ они вполнЪ заслуженио пользуются. 


2 КНИГИ <СЕРЫЯ и ЧЕРНОГОРИЯ». 


Содержаемъ этого приложевшя послужатъ сочиневя луч- 
шихъ южно-славянскихъ писателей, а также описашя и очерки 
извфстныхь русскихъ путешественниковъ, изображающихъ во 
эсЪхъ подробностяхъ жизнь родствевныхь намъ Балканскихъ 
народовъ, судьбой коихъ въ настоящее время интересуется вся 
Европа и особенно Росая. Издане будетъ снабжено рисунками 
и портретами. Независимо отъ всЪхъ перечисленныхь. приложе- 
вый подписчики получать РОСКОШНУЮ ПРЕМПО.— 


Художественный альбомтъ нартинъ 


МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш-то, 


содержащ снимки съ лучшихь произведейй извЪстязйшихъь 
русскихъ художниковъ. Альбомъ будеть заключенъ въ изящную 
обложку: отдльная цфна его ПЯТЬ РУБ. 
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Журналъ „НЕДЪВЛЯ“ печатается въ одной изъ лучшихъ столич- 

ныхъ типографии, снабженной всЪми новЪйшими техническими 

усовершенствовашями чЪмъ вполнЪ гарантируется своевремен- 

ый и аккуратный выходъ №№ и правильная ихъ разсылка 
подписчикамъ. 


на журналъ со всЪми о 
> емей съ пересылкой во всЪ го- 
ПОДПИСНАЯ ЦБНА: РВ и ыы Росаи на годъ 4 р ) 6. 
РАЗСРОЧКА: при подписк$ 2 р., къ 1апр%ля—1 р. икъ 1 юля—1 р. 


Подписку просимъ адресовать въ Москву, въ контору журнала 
„НЕДЪЛЯ“: Больш. Дмитровка, Камергерсь!и пер... 
домъ Синодальнаго Вфдомства. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 


НА ЖУРНАЛЪ 


„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНЕИЕТ», 


ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГОКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМПИ. 


„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“ еженедфльный журналъ, слу- 
жапий органомъ богословской мысли и церковно-общественной 
жизни въ Росси н.за границей. 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ* вступаеть въ 1909 году въ 
тридцать пятый годъ издан1я. 

Являясь органомъ академической корпоращи „Церковный 
ВЪстникъ“ ставить своею задачею давать объективное, академи- 
ческое обсужденше церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при 
участи профессоровъ и наставниковъ Академ!и. 

Въ программу издан!я входятъ: 

1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ. 
смысл и церковно-общественной жизни. 

2) Статьи и сообщен!я церковно-общественнаго ха- 
рактера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и 0б- 
щественныя явлен1я текущей русской и иностранной жизни. 

3) Отдьлъ „МнЪн!я и отзывы“, гдЪ приводятся и подвер- 
гаются оцзнкЪ наиболфе интересныя п заслуживающ!я вниманя 
суждешя свЪтской и духовной печати по вопросамъ, составля- 
ющимъ злобу дня. 

4) Отдвлъ изъ области церковно-приходской практики, 
гдЪ даются отвЪты на различные вопросы изъ этой области. 
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5) И Е. отдЪълъ. Обсуждеше вопросовъ борь- 
бы съ невЪремъ, сощализмомъ и моднымъ сектантствомъ въ 
наиболЪе типичпыхъ его видахъ. 

6) Корреспонденц!и изъ епарй и изъ-за границы. 

7) Библ1ографическ\я замЪтки о новыхъ книгахъ. 

8) Постановлен!1я и распоряжен!я правительства. 

9) ЛЪтопись церковной и общественной жизни въ 
Росс1и. 

10) ЛЪтопись церковной и общественной жизни за 
границей, особенно въ родственныхъь намъ по вЪ рЪ странахъ. 

11) Извзст1я и замЪтки. 

12) Объявлен!я. 


При журналЪ два приложезя: 
Одинъ изъ 12 томовъ 


1) Полнаго Собрамя Творевй Св. 1оазна Златвуста или 1—2 1т 
преп. 9эодора Студита въ русскомъ переводъ, 
2) ЕжемЪсячный Богословсый и церковно-историческй журналъь 
„Христанское Чтен!е“. 


УСЛОЯ ПОДПИСКИ: 


а) Отдъьльно за „Церковный ВЪстникъ“ 5 руб.. 6) съ прило- 
жешемъ одного изъ томовъ „Г. Златоуста“ или „09. Студита“— 
6 р. 50 к., в) съ приложешемъ журнала ОАО а 
восемь руб. г) съ обоими приложемями (би в)—9 руб. 

ЗА ГРАНИЦЕЙ: а) за журналъ отдельно 7 руб., 6) съ пря- 
ложешемъ одного изъ томовъ творевй „св. [. Ззалоуста“ или 
„преп. 9. Студита“—9 руб., в) съ приложешемъ „Хриспанскаго 
Чтеня“—10 руб., г) съ обоими приложен1ями—11 т. 50 к. 

КромЪ того, каждый подписчикь имЪфетъ право получить 
по одному экземпляру всфхъ вметЪ или порознь двЪнадцати 
томовъ „Златоуста“ или преп. деодора Стулита по 2 руб. (вмЪето 
тоехъ) за томъ съ пересылкой (за 12-й т. Златоуста доплата на 
50 к. дороже). 

Подписчики, желающ]е получить томы „Златоуста“ или 

„Студита“ въ изящномъ коленкоровомъ переплетф, а 
ють 50 коп. 

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованя такъ: 


Въ Редакцио <«Церковнаго Вфетника» въ С.-Петербург$. 


Подписывающяеся въ С.-Петербурмь обращаются въ контору 
редакши (Шлиссельбургсква тр. 4, вв. 8), ГДЪ можно получать 
также отдЪльныя издашя редакщи и гдЪ принимаются объявле- 
ня для печаташя и разсылки при „Церк. ВЪстникЪ“. 


Редакторъ проф. И. Евствев». 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909 годъ. 


ежедневная, независимая самая деешвая ин распространенная рус- 
ская. газета 


СВЬТЬ. 


Издаше Е. Г. Комаровой. 
Подписная цфна съ пересылкою или доставкою, на ГодЪ съ ян- 
варя по 31 декабря 4 р. На полгода, сь 1 января или съ юля 
2 р. На три мЪсяца, се 1 янв., по № апр. съ 1 юля по 1 окт. 
Подробные отчеты г. Буй- ура о засЪдашяхъ Государств. Думы. 
Въ 1909 г. „СВЪЗТЪ“ удБлитъ особенноо внимане славянскому 
вопросу и славянскимъ дЪламъ. 
Адресовать: С.-Петерб. Невсюй, 136 
Подписка на газету ОВЪТЪ 1909. 

„СвЪ ть“ съ самаго своего основашя былъ русской га- 
зетой и защищалъ права и интересы русскаго народа, русскихь 
людей, независимо оть сословй и состояний. 

Но руссюй человЪкъ, руссый народъ только тогда будетъ 
стоять на высот» своего великаго призван!я, если будетъ чув- 
ствовать свое родство и кровную общность съ мровымъ славян- 
ствомъ. Росая и славянство нераздЪлимы. 

Воть почему „СВЪТЪ“ етоялъ всегда на стражЪ славян- 
скихъ интересовъ, воть почему наша газета всегда относилась 
чутко и внимательно къ тому что происходить въ славянскомъ 
мМръ. 

Въ наступающемь 1909 году газета „ОвЪтъ“, имя въ виду 
знаменательныя событя на Ближнемъ ВостокЪ, будеть слЪдить 
за событями въ жизни славянства. 

Редакщей „СвЪта“ приняты всЪ мЪры къ тому, чтобы чи- 
татели были своевременно и подробно освЪдомляемы о томъ ‚что 
происходить на Ближнемъ Востокз. 

Весьма вЪроятно, что 1909 годъ будетъ страшнымъ годомъ. 
Зарево кроваваго пожара можетъ охватить всю Европу. 

о Въ предвидЪни этихъ событШ редакщя „Свзта“ вошла въ 
©ношене съ лицами, находящимися въ курсЪ дБлъ и обезпе- 
чила заранфе правильное и своевременное доставлене новостей 
съ Ближняго Востока. 

Вообще говоря, редакщей „ОвЪта“ приняты всЪ м®ры къ 
тому, чтобы обезпечить своихъ читателей свъжимъ и злободнев- 
нымь матеаломъ по славянскому вопрссу. 

Подпислан. цзна на газету „ОвЪтъ“ съ пересы: кой и достав- 
кой. На годь 4 руб. На полгода 2 руб. Наз м5%сяца1 руб. 
Да) м5Бсяць 33 копейки. 
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МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 


(отъ 5 до 9 лётъ) получать 


52 №№ и 42 ПРЕМТИ. 


Въ чиса5 послфднихъ: большая стфнная картина „ДРУЗЬЯ-СИ- 

РОТКИ“ 12 новфйш. НГРЪ и ЗАНЯТИЙ на раскраш, и черн. листахъ: 

12 вып. „МАЛЕНЬЮМЙ РУССКЙ ИСТОРИНЪ“ 6 вн. „БИБЛЮ- 

ТЕКИ МАЛЕНЬКАГО ЧИТАТЕЛЯ“; 12 вып, „ЖУРНАЛА МУР- 
у ЗИЛКИ“ нан. др. 


ДВА ЕЖЕНЕДЬЛЬНЫЕ 

иллюстрированные журнала для дётей и юн 
шества, основанные С. М МАКАРОВОИ 
и издаваемые подъ редакщей П. М. ОЛЬХИНА, 


„_ПЕРВЫЕ № ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО. 


г 


Гг. годовые подписчики журнала „3: Сл.ч для дфтей 


СТАРШАГО ВОЗРАСТА 


(отъ 9 до 14 лётъ) получатъ 


92 №№ и 38 ПРЕМИЙ. 


Въ числ послёднихъ: АНВАРЕЛЬН. НАРТИНУ“— „СТРАНИЦА 
ИСТОРИ“; историчеси. повфсть Л. А. Чарской „ЦАРСВЙ ГНФВЪ“ 
съ нал.; худ. изд. „МУНОВСНЙ ВЪ ИЛЛЮСТРАЩЯХЪ": 12 ил- 
люстр. вн. ПОВЪСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ для юношества, 
„КАЛЕНДАРЬ“ съ записной нниж, и мн. др 


Кромф того, при каждомъ издан и будуть высылаться: „(Е ДАРОГИЧЕСНАЯ БИБЛОТЕЧКА“ и „ДЪТСНЯ моды“. 


и приложенаыи, съ доставкой и пересылкой, 


Подписная цВна кождахо издатя ‹Задушевнато Слова», со всёми объявленными прем1ями Э 
Допускается разерочка на 8 срока: 1) при подписЕ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая-—по 


—ва годъ ЧЕСТЬ рублей 


Съ требовашами, съ обозначашемъ издана (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при 


@ кннжныхь магозинахь Т-ва М. О, Вольфъ-С.-ПЕТЕРБУРГЬ: 1) Гост, Дворъ, 18, 


или 2) НенокёА, 13. 


АЗСРОЧНА— по 2 рубля. 


о 


ОЕ 


УТЕИ 9110.1 1ИХХХ 


> 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ на еженедъльную П-изиго. 
ческую, общественяую и литературную газету ме 


„Окраины Росси“. 


(Четвертый годъ изданйя). 
Газета будеть издавалься по прежней программв и въ преж- 
немъ размЪрЪ. 

Основанный въ начал 1906 года, еженедьльникъ „Окраины 
Росси“ возникъь ВЪ’ самый разгаръ смуть, охватившихь вею. 
Россю. Въ постигшихъ въ эти дни года наше Отечество б%д- 
стыяхъ и смутахъ съ 0собою силою проявился сепаратизмъ однихъ 
окраинъ, нашелийй поддержку даже со стороны нЪкоторыхъ 
русскихъ политич. партй, а другимъ окраинамъ стала угрожать 
стралнная опасность со стороны виЪшняго врага. ПроповЪдь обо- 
собленя окраинъ и расчлененшя Росеи раздается еще и нын%, 
а внфШшя опасности возросли. Кто исповздуетъ начало единства, 
нераздфльности и цфлости Роса, кто любить Рос, тоть не 
можеть не стралгиться за ея будущность. 

Признавая Россо’ Русскимъ Государствомъ. „Окраины Рос-. 
с1и“ защищали и будуть защищать интересы и права Русскаго 
Государства и русскаго народа и отзываться на нужды русскихь 
людей живущихъ на окраинахъ, и инородцевъ преданныхь Рос- 
си. Возникшее въ ПетербургЪ весною 1903 г. „Русское Окраин- 
ное Общество“ и его отдЪлы, возникающе уже въ разныхъ м%- 
стахъ Росси, найдуть въ „Окраипахъ Росси“ издаше, отражаю- 
щее ходъ ихъ развитя и жизни. 

`Русеюе люди, знающе окраины или живуце въ нихь, и 
инородцы видяце блего для своей народности въ единеши съ 
пвлостной и могущественной Росаей, дълились до нынв съ 
„Окраинами Росфи“ своими знашями и мн%Ъями и сообщали о 
своихъ нуждахе и дфлахъ. Редакщя увЪрена, что и впредь въ 
„Окраинахъ Росси“ будеть слышаться голосъ тЪхъ, кто крфико 
стоитъ за цфлость Россш, любить величественную исторшо Рус- 
Государства, върить въ будущность Росс!Иской Импери и доро- 
жить ея единствомъ, пользою, честью и славою. 1 

Въ числЪ ближайшихъ участниковъ издавя состоять: М 
М. Бородкинъ, заслуженный профессоръ А. С. Будиловичъ, П. 
Г. Бывалькевичъ (редакторъ), В. 9. Дейтрихъ, профессоръ Н. А. 
Звфревъ, заслуженный профессоръ А. М. Золотаревъ, А. И. Кор- 
нилова, профессоръ П.`А. Кулаковсю!й (издатель), Юри Нико- 
лаевъ, 9. Д. Самаринъ, академикъ, заслуженный профессоръ А. 
И. Соболевсый, А. А. Тарасовъ, князь А. А. Ширинсюй-Шахма- 
товъ. Сотрудники и корреспонденты имЪются на всЪхь окраи- 
нахъ. 

Подписка принимается: въ конторЪ редакщи „Окраины Рос- 
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с1и“, С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. № 1, кв. № 15, вь книж- 
ныхь магазинахъ „Новаго времени“, Н. П. Карбаснякова въ г. 
ВаршавЪ и ВильнЪ, Оглоблина въ ЮевВ, въ конторахъ Метцль 
и Ко въ Петербург, Москвз и ВаршавЪ; въ книжномъ магазинЪ 
Правой. Печати-- СПБ., Литейный пр., № 46; въ книжныхь мага- 
зинахь „ВЪры и знаше“, Невсюй пр., № 119 и 55. 

Подписная цфна: 5 руб въ годъ съ пересылкой. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ 


на единственный въ Росси двухнедьльный, рад по изяществу. 
Художественно-Литературный и Научный Нурналъ 


<, Ч ржи В < 


И В. 


Е | \ 
к ме 


издаваемый по образцу дорогихъ заграничныхь издашй съ ро- 
скошвыми многокрасочными картинами. 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 
Въ журналЪ привимають участе выдающйяся современные рус- 
све писатели: Леонидъ Апдреевъ, Арцыбашевъ М. П., Андру- 
сонъ Л. И., Баранцевичт К. С., Бунинъ И. А., Будищевъ А. Н. 
Гусевъ-Ор енбуреюми С. И., Гнздичь П. Н., Городецай Сергвй; 
Измайловъ А. А., Измайловъ Вл., Каменск! А. П., Корецюмй Н. 
В., Купринъ А. И., Купчинсый Ф. Ф., Лазаревскш Б. А., Лен- 
сюй В. Я., Лихачовъ В С., Муйжель В. В., Найденовъ С. А., 
Невъжинъ П. М., Немировичъ-Данченко Вас. Ив., Постапенко И. 
Н., Позняковъ Н. И., Первухинъ Н. К. Рышковъ В. А., Серафи- 
мовичъ А- С., Скиталець, Тихоновъ Вл. А., Тимковеюй Н., Тол- 
стой А. Н., Умановъ-Каплуновеми Вл., Федоровъ А. М., Фофа- 
новъ К. М. Чириковъ М. Н., Чеховъ М. П., Щегловъ И. Л., 
ЦЩепкина-Куперникъ Т. Л. и мног. друг. 
Въ 1909 г. журналъ будетъ издаваться но значительно расши- 
ренной программЪ: Романы, повести и расказы. Историческая 
беллетристика. Стихотворен!я. Очерки изъ истори и истори 
литературы—русской и всеобщей. Фельетоны. Новости литера- 
туры-—русской и иностранной. Сатиричесме и юмористичесще 
разсказы. Критика. Искуство, театръ и музыка. Путешествя. Эт- 
нографичесяе очерки. Записки и воспоминавя. Политическое 
обозр Зе и наАучныя политическ!я статьи на современныя темы 
Текупия событя. Обозрзе провинщальной общественной дзя- 
тельности. За рубежомъ. Естествознане. Научныя новости. Воп- 
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росы гиены. и физическаго развимя. Драматическмя произве- 
дешя. Ноты. Хроника. Библюграфя. ; 
Подписавше ся на 1909 годъ получать (1-го и 15-го числа каж- 
даго мВсяца): 24 роскошно-иллюстрированныхь выпуска худо- 
жественно-литералурнаго и научнаго журнала въ изящных ху- 
дожественныхъ обложкахъ; 12 роскотиныхъ многокрасочныхъ кар- 
тинъ знаменитыхъ европейскихъь художниковъ; 12 картинъ на- 
клеенныхь на паспарту исполненныхъ цвфтными красками; 24 
картины отпечатанныя ‘автотишей; 12 Портретовъ выдающихся 
современныхь дфятелей; 12 выпусковъ „Юмористичесве раз- 
сказы“. 12 выпусковъ „Веселый театръ“. Пьесы; 5 выпусковъ 
(въ листахъ художественныхъ работъ изъ картона исполненныхъ 
множествомъ красокъ съ оригиналовъ всемрноизвЪстныхь ху- 
дожниковъ: Ганса Макарта, Бугеро, Биссона, Асти и друг. Изъ 
нихъ: 1) Изящный, художественный стнной портфель для пи- 
семъ; 2) Художествеяныя ширмочки’ для украшешя письменнаго 
стола съ картинками Ганса, Макарта; 8). Изящный, исполненный 
множествомъ красокъ вЪеръ; 4) Художественный абажуръ; 5) 
Большая художественная рамка для кабинетнаго портрета. 

12 изящныхь томиковъ, разсказовъ современвыхъ иностранныхъ 
писателей: 1) Франщи 2) Германш, 8) Англии, 4) Итами, 5) Ис- 
панш, 6) Даши, 7) Швеши и Норвеги, 8) Турции, 9) Япоши и 
Китая, 10) Польске разсказы, 11) Австровенгри, 12) Разоказы 
Американскихъ писателей. Роскошный художественный альбомъ 
для фотографическихь портретовъь въ великолЪино исполненной 
красками и тисненной золотомь папкЪ. Право на получене аль- 
бома имфють только годовые подписчики подписавтшеся на жур- 
налъ своевременно до 1-го января 1909 года. ) 


Подписная цЪна: На годъ (безъ доставки) 6 руб.; съ достав- 

кой и пересылкой во всЪ города 7 руб.: на полгода 4 руб. на 3 

мЪсяца 2 руб., за границу 10 рублей. На сроки мене 3-хъ мЪ- 
сяцевъ подписка не принимается. 


Адресъ редакщя СПБ. Троицкая 6. Редакщя журнала 
„ПРОБУЖДЕШЕ“. 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 


„РУССКОЕ ЗНАМЯ“ 


на 1909 г., (ГУ-й г. издан!я) вЪстникъ СОЮЗА РУССКАГО НА- 

РОДА. издаваемый подъ редакщей А. И. Дубровина, 
Выходить ежедневно, кромЪ дней послЪпраздничныхъ, въ фор- 

мат большихъ столичныхъ. газетъ. 

Направлене газеты: за ВЪру Православную, Царя Самодер- 
жавнаго и Отечество НераздЪльное и „Росоя для Русскихъ“. 

„Русское Знамя“, будучи вЪрнымъ истолкователемъ вели- 
кихъ началъ, исповздуемыхъ Союзомъ Русскаго Народа, ставить 
своей ближайшей задачей правдивое и безпристрастное изложе- 
не и освъщене текущихь событй, строго обоснованное разо- 
блачеше злоупотреблевй, беззакоЙ и произвола чиновниковъ 
и общественныхъ дЪятелей н выяснеше истинныхь нуждъ Го- 
сударства и Русскаго Народа, права котораго умышленно попи- 
раются въ угоду инородцамъ. 

Союзъ Русскаго Народа, удостоивпийся з поня 1907 года съ 
высоты Престола Царскаго призыва, быть Ему надеждою опорою, 
служа для всЪхь и во всемъ примромъ законности и порядка, 
исповздуетъ, что Царская воля можеть осуществляться только 
1) при полномъ проявлеши силы Царскаго Самодержавя, нераз- 
рывно и жизненно связаннаго съ росс Йскою православною цер- 
ковью, каноцически устроенною; 2) при господствЪ русской на- 
родностн не только во внутреннихъ губерняхъ, но и на окраи- 
нахъ, 3) при существован Государственной Думы, составлен- 
ной исключительно изъ Русскихъ лыдей, какъ главной помощ- 
ницы Самодержцу въ Его трудахъ по государственному строи- 
тельству, 4) при полномъ соблюдеши основныхъь положешй С. 
Р. Н. относительно евреевъ и 5) при удален съ государствен - 
ной службы чиновчиковъ, принадлежащихь къ противникамъ 
Царской Самодержавной Власти. 

Подписка принимается; 1) въ С.-ПетербургЪ: въ конторз ре- 
дакщи: Изм. полкъ, 4 р., д. № 6. и въ магазинахъ: „Новаго Вре- 
мени“ (Невсюй, 40), И. Л. Тузова (Гост. Дворъ), „ВЪраи Знан!е“ 
(Невский 55 и 119) и „Печати Правыхъ“ (Литейный 46) 2) въ 
МосквЪ: въ складЪ Московскаго ОтдЪла Союза Русскаго Народа 
(В. А. Балашова) и 3) во всЪхъ отдЪлахъ Союза Русскаго Наро- 
да всей Имперш по слВдующему расписан!ю: 

Подписная цфна съ пересылкою по всей Росом и съ до- 
ставкою въ С.-Петербург; 12 м.—6 р., 11 м.—5 р. 60 к.; 10 м. 
—5 р. 20к.; 9 м.—4 ф. 80 к.; 8 м.—4 р. 40 к.; 7м.—4р.; 6 м.— 
8 -р. 50 к.; 5 м. 8 р. 4 м. 2 р, 50 Е.; $ м.—2р.; 2 м—1 р. З0к. 
1м. 70 к. За границу 12 р. въ г. За перемЪну адр. 20 к. почт. марками. 
Допускается разсрочка: 1-го Янв.-3 р., 1-го Мая--2 р. и 1-го Авг.--1 р. 
При высылкЪ денегъ почтою просимъ обозначать требоваше на 

самомъ переводф. а не въ отдВльномЪ письмъ. 17 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ: 
_ на большую И экономическую, общественную и 


ОА: га литературную газету 
(С. 
[ я 


„ГОЛОС 
МОСКВЕ 


Трет!1й годъ издан1я. 


Взявъ своимъ лозунгомъ независимость и поставивъ 
главною цзлью широкую и полную освЪдомленность, редакщя 
„Голоса Москвы“ привлекла для ближайпаго участя въ газеть 
выдающихся ученыхъ и спещалистовъ по всЪмъ отраслямъ зна- 
ня, образовала обширную сВть своихъ корреспондентовъ и, не 
останавливаясь передъ крупными затратами, создала свое теле- 

графное агенство. 


Какъ то, такъ и другое дало газетЪь возможность занять 
среди другихъ издан!й совершенно самостоятельное мЪсто. 
СвЪдЪня о текущей жизни Петербурга и о дЪятельности 


всЪхъ. государственных» учрежденй получаются ежедневно по 
телефону. 


)—( ВажнЪйпця собымя иллюстрируются художниками. —( 


Слздуюция лица дали свои статьи и обЪщали сотрудничество: 
А. Аверинъ, Л. Авилова, Вл. Арандаренко, С. А—чъ, проф. В. 
фонь Анрепъ, проф. Архангельский, Л. Анфимова, Л. ‘Балашевъ, 
проф. Е. Берендсъ, проф. Е. Бергманъ, Ал. Будищевъ; чл. Гос, 
Думы Н. ВолконскШ, Ю. Вульферть, проф. Б. Варнеке, А. Вол- 
ковъ, проф. Н. Высоцейй, чл. Гос. Думы А. Гучковъ, Ф. Гучковъ, 
(вопросы воен. дЪла), М. Галкинъ, проф. В. Герье, В. Гиляров- 
ск, докт. госуд. права В. Грибовеюмй, проф. И. Громогласовъ 
(церк. вопр.), М. Горинъ, В. Голиковъ, А. Гардинъ, И. Гофштет- 
теръ, С. Горяиновъ, В. Дорофеевъ (городеюе вопросы), Н. Дем- 
зинсвй, чл. Гос. Думы А. Еропкинъ, проф. Н. Заозереый (церк. 
вопр.), чл. Гос. Думы Звегинцевъ, Н. ЗВницынъ (худ. крит.), Н. 
Истоминъ, проф. Л. Камаровсюмй, ироф. М. Красноженъ, чл. Гос. 
Думы Е. Ковалевский, проф. Коноваловъ, чл. Гос. Думы П. Ка- 
менскш, чл. Гос. Думы М. Капустинъ, К. Кузьминеюй, Д. Кос- 
совичъ, Г. `Крестовниковъ, Н. Кравченко, С. Кругликовъ, (музык. 
крит.), ‘проф. П. Кулешовъ (сельск. хоз.), Б. Куманинъ, Д. Лев- 
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шинъ, (нар. образ.), проф. М. Любавсюй, проф. Ф Латкинъ, 
проф. Ю. Легра, проф. К, Линдеманъ, проф. А. Михайловъ, чл. | 
Гос. Думы бар. Мейендорфъ, Ю. Милютинъ, В. Мезенцовъ, П. 
Муровъ (почт. дЪ ло), Сав. Мамонтовъ, И. Масловъ, Мизгирь, С. 
Михайловеюи, Ничъ (общ. фельетонъ), Нащокинъ’ (финляндовще 
вопросы), И. Орловъ, Д. Одиною! (вопросы искуства), чл. Гос. 
Думы Ф. Плевако, В. Преображенский, Н. Португаловъ (морск. 
дЪло), Рейнъ, 3. Рагозина, Ф. СвЪтловъ,, проф. В. Судейкинъ, 
М. Сухотинъ, бар. Тизенгаузенъ, В. Татариновъ, Н. 'Гуркинъ, А. 
Федоровъ (техника), чл. Гос. Думы, Н. Хомяковъ, проф. И. Цвз- 
таевъ, проф. Н. Цитовичъ, Н. Энгельгардъ, акад. И. Янжулъ, Е. 
Янтаревъ, \Мера (фельет.). 

Во воЪхъ главныхъ городахъ за-границей имфются собственные 

корреспонденты: 


ПОДПИСНАЯ ПЪНА НА 1909 годъ: 


на 12 мс. 9р.; на 11 мЬс. 8 р. 50 к. на'10`м3е. 7 р. 75 к: 

`на 9 мс. 7 р. на 8 мЪе. 6 р. 25 к., 7 мЪс. 5 р. 50'к.на 6 мЪс. 

4 руб. 75 к., на 5 м. 4 р., на 4 м. З р. 25 к., на 3 м. ри 50°к., 
на 2 мъс. 1 р. 80 к., на 1 мЪс. ‘90 к. 


_ Для лицъ духовн. зван., военныхъ, учителей и студентовъ. 


на 12 мЪс. бр., на 11 мЪс. 5 ф. 50 к. на 10 мЪс. 5 р., на`9 мЪс-*` 

4 р. 50 к., на 8 мЪс. 4 р., на 7 мЪс. 3 р. 50 к., на 6’ мс. З-р- 

на 5 мЪс: 2 р. 50 к., на 4 мЪс. 2р., на 3 мЪс. 1:р..50' к., на,2 
мЪс. 1 р. 10 к,, на 1 мЪс. 60 коп. | 


За перемЪну адреса съ городского на иногородЙ взимает- 
ся 50 к., съ городского на городской 20 к. ъ съ иногороднягон 
иногороднИ—30 к. 
БЕЗПЛАТНО прилагается новымъ подписчикамъ, подписавшимся 


не менъе чЪмъ на 8 мЪс., отдВльнымъ оттискомъ романъ Н. 
Энгельгардта „МОСКОВСКОЕ РУШЕНИЕ“. ‚. 


Адресъ Главной конторы: Москва, Леонтьевой 'пер., д. № 5. 
Тел. 148—60. Адресъ отдЪленя конторы Столешниковъ п., д. 
: : общ. „Якорь“. Тел. 204—254. 


ОтвЪтств. редакторъ П. И. Смирновъ. 
Издатель: „Московское Товарищество для изданйя книгъ и тазет.“* 
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ГОДЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. 
Открыта подписка на 1909 годъ 
на ежемфсячный Литературно-Историчесюй журналъ 


м ОВР НЫИЕЕЕ В 
Иностранной Литературы“. _ 


Вь наступающемъ 1909 году „ВЪстникъ Иностранной Лите- 
ратуры“ попрежнему будетъ давать своимъ читателямъ богатый 
по разнообразпо и по содержано матералъ для чтемя и само- 
развитя. ВсЪ наиболЪе выдаюпйяся новости иностранной лите- 
ратуры появятся на страницахъ „ВЪетника Иностранной Литера-. 
туры“ въ полныхъ переводахъ. 

Съ 1909 г. журналъ будеть выходить на значительно 
улучшенной бумагЪь. - 

Для первыхъ книгъ журнала пока намфчены къ печатано 
‚ слЗдуюция произведен1я: 

‚ ВОСПОМИНАШМЯ ШЕРЛОКА ХОЛЬМСА 

Серя разсказовъ А. Конанъ-Дойля. Характерь Ш. Холмса 
сталъ однимъ изъ самыхь популярныхъ въ наше время. Новая 
семя приключее этого сыщика читается съ захватывающимъ 
интересомъ. у 

„№ и Вто 

Романъ Баронессы Орси. Этотъ историческй романъ изъ 
эпохи великой французской револющи въ короткое время обра- 
” тилъ на себя внимаше читающаго мра и переведень на всЪ 

европейсве языки. 

ло АНТ Р 

`Сельмы Лагерлефъ. Романъ талантливой шведской писа- 
тельницы обнаруживаеть въ полномъ блескЪ ея уме вести 
разсказъ и присущую ей оригинальность интриги. 

УБИСТВО. Романъ Клода Фаррера. Этотъь писалель уже 
извЪстенъ нашимъ подписчикамъ по роману „Просвъщенные“, 
за который авторъ получилъ Гонкуровскую премпо. Въ своемъ 
посл®днемъ произведеи Фарреръ великолЪннымъ языкомъ опи- 
сываетъ Константинополь и нравы современной Турщи. 

ОСТРОВЪ ПИНГВИНОВЪ. 

Анатоля Франса. Въ этомъ произведеши А. Франсъ аллего- 

рически изображаеть всю истормо Франщи оть Франциска 


Асизскаго. 
ПУТЕШЕСТВ1Е ПО ИНДИИ. 
Гергарда Гауптмана. Новый романъ Генриха Манна и новое 
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произведеше Гофмансталя. Появлене этихъ сочинен!й объявлено 
однимъ изъ нЪмецкихъ журналовъ. 


Новый романь М. ПРЕВО. Новый романъ К. ГАМСУНА. 
Разсказы Г. ГЕЙЕРСТАМА. Стремясь какъ можно полнЪе отра- 
жать на страницахъ „ВЪстника“ заграничную жизнь, редакщя 
съ 1909 года существенно измЪняеть отдЪлъ хроники. Съ 1909 
года этотъ отдЪлъ будетъ раздЗленъ на шесть частей: въ первой 
подъ заголовкомъ „За рубежомъ“, будеть находиться обзоръ 
иностранной политики за мЪсяцъ, корресподенщи и статьи, по- 
священныя общественной жизни на ЗападЪ; во второй— „Сенса- 
цонные процессы“—будутъ помфщаться отчеты и сообщешя о 
сенсацонныхъ процессахъ всего мра; въ третьей—„Новыя книги“ 
—редакщя будеть давать критичесмя отзывы о литературныхъ 
новостяхъ заграничнаго и русскаго книжнихъ рынковъ; въ чет- 
вертой, подъ заголовкомъ „НовЪйпия открымя и изобрЪтеншя“,— 
читатель найдетъ все новое, что появилось за мЪеяцъ въ обла- 
сти науки, при.чемъ статьи по м®рЪ надотности будуть сопро- 
вождаться многочисленными иллюстращями; пятая часть--„Юби- 
леи и некрологи“—-будетъ посвящена критической оцфнкЪ дЪя- 
тельности лицъ умершихъ или празднующихь свои юбилеи и, 
наконецъ, въ шестой части—„СмЪсь“—будуть помфщаться мело- 
чи изъ области искусства и науки. 


Съ отдьльной нумеращей страницъ 1909 г. будуть напечатаны: 


1) ЗАБАВНЫЕ РАЗСКАЗЫ БАЛЬЗАКА. 


Эти разсказы написанвые языкомъ Раблэ рисуютъ Францйо 
эпохи Среднихъ ВЪФковъ и Первой половины Ренессанса. Въ нихъ 
ярко сказался юморъ Бальзака. На русскомъ языкЪ разсказы 
появляются впервые. 


2) ВЛЮБЛЕННЫЙ ЧОРТЪ. 


КАЗОТТА. Фантастическая повЪсть Ж. Казота давно уже 
считается классическихъ произведешемъ французской литерату- 
ры и давно уже ждетъ перевода ея на русскй языкъ—Ред. В. 
И. Л. теперь‘ восполняетъ этоть пробфль. 

КромЪ того по примфру прошлыхъ лЪфть Редакщя „В. И. 
Литературы“ въ 1909 года разошлеть всЪмъ подписчикамъ: 

ШЕСТЬ КНИГЪ ПОЛНАГО СОБРАШЯ СОЧИНЕНИ 

А: С ее П.О У 

Въ настоящее время Б. Шоу по справедливости считается 
однимъ изъ самыхъ талантливыхь авглйскихъ драматурговъ. 
Популярность его уже давно распространилась на европейскомъ 
материкЪ и у насъ, въ Росеи, онъ занимаетъ мЪето на ряду съ 
лучшими писателями. Пьесы Б. Шоу, вслЪдетви выраженныхь 
въ нихъ оригинальныхъ, философсекихъ и сощальныхъ взгля- 
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довъ, а также интересвыхъ фабулъ и блестящаго, .остроумнаго 
далога, производятъ въ чтени глубокое впечатлЪше. Пьесы‘ по- 
явятся въ слЗдующемъ порядкЪ: „Человзкъ и сверхчеловЪ къ“, 
„Цезарь и Клеолатра“, „Апостолъ дьявола“, „Обращене капитана 
Брассбаунда“, „Вдовьи дома“, „Волокита“, „Професая мистриссъ 
Уорренъ“, „Герой“, „Кандида“, „Избранникъ судьбы“, „Вы ни- 
когда не можете сказать“, ` „Второй  островъ Джюонт- Буля“, 
„Маюръ Варвара“, „Какъ онъ лгалъ ея мужу“. ° 


Подписная цфна на 1909 годъ; 


Безъ доставки и пересылки 5 р. 50 к. ОтдЪльная книга журнала 
60 к. Съ доставкою и пересылкою 6 руб. Подписная цЪна на 
мъсяць 50 к. ЗА ГРАНИЦУ 1 руб. 

Желающие получить отдЪльное безплатное приложеше Пол- 
ное собраше сочиненш БЕРНАРДА ШОУ въ 3 изящныхъ колен- 
коровыхъ тисненыхъ золотомъ переплетахъ приплачивають 2 р. 
Гг. служащие въ казенныхъ и частныхъ 'учреждешяхъь пользу- 
ются разсрочгою за поручительствомъ тг. казначеевь и лицъ, 

завъдывающихъ подпискою. 
Книжные магазины при годовой подпискъ пользуются обычною 
уступкою, 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Съ С -Петербургь: Въ КовторЪ журвала, Морская ул., 

Въ Москву: Въ КонторЪ Н. П. Печковской, въ о 
лишяхЪ. 

Въ ОдессЪ: Въ книжномъ магазину „ Грудъ“ Дерибасовская 
ул., 95. 

Подписка принимается также во всЪхь книжнихъ магазннахъ. 


Въ свЪдЪфню Гг. Подписчиковъ. 


1) Подписавицеся черезь книжные магазины благоволятъ 
обращаться съ жалобами на неисправность доставки, а также съ 
заявлешями о перемфны адреса непосредственно въ контору. 
журнала. 

2) При перемЪнЪ адреса слЪдуетъ сообщать старый адресъ 
и прилагаль 28 коп. почтовыми марками. При перемзнЪ же го- 
родского адреса на иногородй слЪдуеть прилагать 50 коп. 

3) Жалоба ва неисправность доставки, согласно объявлено 
Почтамта должны быть присылаемы не позже какъ по получеши 
слВдующей книги. журнала. 


Редакторъ-Издатель А. В. ШВЫРОВЪ. 


22 


ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 


Богословский Въстникъ 
909-й ГОДЪ (ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЛУ ИЗДАНИЯ. 


Въ 1909 году Московская Духовная Академя будетъ про- 
должать издаше „Богословнаго Въетника“ на прежнихъ основа 
шяхъ по нижеслъдующей программЪ: 

Т. Творенйя Св. Отцовъ въ русскомъ перевод (Св. Кирил. 

Александр.). 

П. Оригинальныя изслЪдоваюя и статьи по наукамъ бого- 
словскимъ, филосовскимъ и историческигь, составляю ция 
_ВЪ большой своей масоБ трулы профессоровъь Академии. 

Ш. Изъ современной жизни: обозрЪшя важнзйшихъ событй 
изъ церковной жизни Росёи, православнаго Востока, 
странъ славянскихъь и западно-европейскихъ. 

ТУ. Изъ перюдической печати: отклики духовной и свЪтекой 
прессы на важнЪзйц!е вопросы современной церковно 
общественной мысли и жиани. 

\У. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, . о работЪ научныхь 
академическихъ обществъь и кружковъ, и о различныхъ 
перемзнахъ во внЪшней и внутренней жизни вашей 
Академи. 

Ут. Библюграфя, рецензя и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско - филосов- 
ской и церковно-исторической литературы. 

УП. Приложешя, въ которыхъ будутъ печататься протоколы 
СовЪта Академи за 1908 годъ и автоб1ографичесяя за- 
писки Высокопреосвященнаго Саввы, Археписконпа Твер- 
скаго, за 1890 —1891 годы. 

Въ качествЪ органа Московской Духовной Академи, имЪю- 
щей въ глазахъ всЪхъ, достаточно знающихъ ее, устойчивую и 
лестную репутащю, журналъ „Богословсый ВЪстникъ“ носитъ 
тоть же самый опредзленно-выраженный научно-прогрессивный 
обликъ. Онъ стремится объединить въ своей программ высокое 
служене академической наукЪ съ живыми откликами на тре- 
вожные запросы современности. Этоть синтезъ солидной науки 
съ живой жизнью редакщя „Богословскаго ВЪстника“ считаетъ 
своимъ главнымъ девизомъ. 

к Прямой и ближайшей своей задачей она считаетъь стать на 
‚ стражЪ религ1юзно-богословскихъ и церковно общественныхъ во- 
просовъ, пробудившихся въ нашемъ обществЪ за послЪдее время 
съ такой небывалой прежде силой. Жажда живаго Бога, томле- 
ве по идеалу, потребность освЪтить себф высшимъ св тОмЪ ре- 
‘лиг1озно-филосовскаго въдЪшШя различные уголки пашей теорети- 
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зе у | 
ческой и практической жизни-—Ясно чувствуются всВми истин: 
но просвЪщенными и интеллигентными людьми; и ждуть своего 
боле или менЪе авторитетнаго разрЪшеня. Шсильную попытку 
утолить эту святую жажду, безкорыствое служеше единой вЪч- 
ной истинЪ и правдЪ, одинаково чуждое какъ погони за каприз- 
ной измЪнчивостБЬю текущихъ, мимолетныхъ настроен, такъ и 
рабства случайнымъ, временно господствующимъ’ взглядамъ и 
ставить своимъ идеаломъ редакщя академическаго органа. 

Въ качеств приложеня къ журналу „Богословсюй В%ст- 
никъ“ подписчикамъ его въ 1909 году будеть предложена цзн- 
ная книга нашего маститаго церковнаго историка и ученаго 
академика №. В. Голубинскаго: 


ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРИИ РАДОНЕЖСНТИ 


И СОЗДАННАЯ ИМЬ ТРОИЦНАЯ ЛАВРА, 


ЗКИЗНЕОПИСАНЕ НРЕПОДОБНАГО СЕРИЯ И ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛАВРЪ. 


Съ приложетямъ четырехъ гравюръ: двухъ видовъ Лавры-— 
ХУИ в. и ныниняго, плана Сермевскаго посада и карты доро:- 
ги оть'Москвы до Троицы. ЦЪна въ отдЪльной, продажЪ 2 руб. 
25 коп. О достоинствахь этой книги распространяться не при- 
ходится: обширность плана, тщательность его разработки, науч: 
ность матерала, простота и живость изложен1я, наконецъ, самое 
имя ея автора—знаменитаго историка Русской Церкви=досталточ: 
но говорятьъ за себя сами и не нуждаются въ рекомендащи. = 

Подписная цЪзна на „Богословсый ВЪстникъ“ совмЪстно’ ст 
приложешемъ книги: В. Е. Голубинскаго 


ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ. 


Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу--десять. 

Допускается подписка на журналъ безъ приложеня (цЪна 
7 руб.). 

Допускается разсрочка на два срока (при подпиекЪ 4 руб, 
и къ 1 поля 4 руб.). 

Подписавишеся ча журналъ безъ приложешя пользуются 
такой разсрочкой; (на два срока—при подпискз 4 руб. и кь 1 
тюля 3 руб.). 

За перемЪну адреса 20 коп. | 

Прим. Подписчики „Богословскаго ВЪстника“ со воЪухъ из- 
данй редакщия пользуются скидкой оть 20—80°/, въ зависимо- 
сти отъ размфФровъ заказа. 1 

Адресъ редакщи; Сермевъ посадъ, Московской губерн, 
въ редакцио „Богословскаго ВЪстника“. 


Редакторъ э-орд. проф. А. ПОКРОВСКИЙ. 
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